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NORDMENDE 
Partner, auf 





Farbfernsehgerâte 
Seite 10-29 


AV-Systeme 
Seite 30, 31 


Schwarzweiß- 


Fernsehgeräte 
Seite 32-43 


Uhrenradios, 
Heimsuper mono 


NORDMENDE-Qualitäl 


Seite 44-49 5 Prüfstrecken bestätigt 


Kein Farbfernsehgerät, das nicht једења 
strecken einwandfrei bestanden hat, verla 


Stereo-Anlagen 
HiFi-Stereophonie 


HiFi-Stereo-Recorder 
Seite 50-59 


Transistorkoffer 
Recorder- i 
Kombinationen Prütstrecke 2: 

* Das Material- Die Punkt-für-Pu, 
Cassetten-Recorder Des Materiar шан. — 
Seite 60-69 Hier werden alle Bau 399 bis 704 verschiedei 

elemente fur NORDMENDE Tests an allen Hauptbäu' 
Gerâte scharf unter die Lupe gruppen. Unabhängig V 
nommen. Auch zur genommen von den viele 
ertigung bereits frei- Prüfungen der Einzelbaü; 
gegebene Bauteile werden gruppen. у 
immer wieder strengen 
Prüfungen unterzogen 


und Ihr Fachhändler: 
die Sie vertrauen können! 
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Eine problemlose Technik! 
Jeder Farbfernseher entwickelt Wârme, die 
sein Leben verkürzen kann. Aber schon 
8* Celsius weniger verdoppeln die 
Lebensdauer vieler elektronischer Bauteile — 
und damit die des Farbfernsehers! 

Aus dieser Erkenntnis haben NORDMENDE- 
Ingenieure Computer-Kalt-Technik aufs 
Farbfernsehen übertragen. Sie entwickelten 
das Spectra System Kalt? - Technik für 

eine neue Klasse Spectra-Farbfernseher! 

Im Spectra System Kalt? sind alle Module 
nach den Prinzipien der Kalt-Technik 

neu konzipiert und geordnet. Nur 12 moderne 
Module in einem klar gegliederten 
Basis-System - problemlos und sicher! 
Spectra System Kalt? wurde in mehr als 

5 Jahren Entwicklungszeit geschaffen. Lange 
Versuchsreihen und Tausende von 
Betriebs-Test-Stunden unter Extrem- 
Belastungen wie großer Kälte und großer 
Hitze haben die Langlebigkeit und Sicherheit 
der SK?-Technik klar unter Beweis gestellt. 
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bei NORDMENDE: 





System 
Kalt 2 


...denn kalt verlängert 
die Lebensdauer! 





e frei | 
gefâhrlicher Netzspan- 
nung! Und System 
Kalt? erlaubt die kalte 
Einschaltung des 
Gerätes bei Nullspan- 
nung: Bauteile- und 
ModulstreB bei hoher 
Anfangsspannung 
gibt es nicht. Ja, Kalt 
verlàngert die 
Lebensdauer! 





Das Farbbild ist hochbrillant! 
Vergleichen Sie: 

Ein strahlend helles Farbbild — brillant von 
Rand zu Rand. Selbst bei Sonnenschein. 
Dafür sorgen die überdimensionierten, 
kalten Active-Load-Video-Endstufen und 
die selbstkonvergierende Inline-Bildröhre. 


Das netzgetrennte Kalt-Modul-System ist 
zukunftssicher und problemlos! 

Durch System Kalt? ist der Farbfernseher, den 
Sie heute kaufen, auch übermorgen 

noch modern. Denn Zusatzgeráte der Audio- 
Video-Technik sind zu jeder Zeit ohne 

großen technischen Aufwand von Ihrem Fach- 
hândler einzubauen oder anzuschlieBen. 

Und System Kalt? macht den Service für den 
Fachmann problemlos, wenn wirklich 

mal etwas vorkommen sollte. Für die enorme 
Service-Freundlichkeit sorgt die konsequente 
Modul-Konzeption. Selbst Ablenkeinheit 

und Konvergenzschaltung sind im System 
Kalt? ein integriertes Ganzes! 

System Kalt?spart Energie! 

Durch das Kalt-Modul-System und die Rück- 
gewinnung von Energie, die sonst als Wárme 
verlorengeht, sind die neuen Spectra besonders 
sparsam im Energie-Verbrauch! 


Und alles das so attraktiv im Preis! 





Überdimensionierte Module! 
Mit groBen Kühlflachen und 
Senkrechtstellung. 3 Vorausset- 
zungen für Kalt-Technik wie 

sie auch modernste Computer be- 
sitzen. Denn: Kalt verlângert 





Hóchstmógliche Modulisierung 
- darum so problemlos! 

Diese neue Spectra-Technik 
wurde nach moderner 
Computer-Technik konzipiert. Ein 
System leicht austauschbarer 

die Lebensdauer! Module macht auch den Service 
für Ihren Fachhândler 

zu einer problemlosen Sache 


Das sind die 
der neuen 





Nullspannungs-Einschaltung - | 
darum so langlebig! 

Die neue, elektrisch kalte Ein- 
schalt-Technik verhindert 
Verschleiß, örtliche Überhitzung 
und ModulstreB durch Elektro. 
schocks" bei hoher Anfangs- 
spannung 
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Noch besserer Empfang - durch 
optimale Antennenausnutzung! 
C atztrennung erlaubt 

nschluß des Antennen 

an das Tuner-Modul 
Storeinstrahlung und Geister 
bilder durch Direkteinstrahlung 
sind ausgeschlossen (auch 
wichtig für das künftige Kabel- 
fernsehen!) 











großen Vorzüge 
„Technik 


Spectra- SK 


Weniger Stromverbrauch - 
durch Kalt-Module und Energie- 
Rückgewinnung! 

Zusätzlich zu stromsparenden 
Kait-Modulen ist im System 

Kalt? eine Strom-Rückgewinnung 
eingebaut, die überschüssige 
Energie, die sich sonst in Wärme 
umsetzt, ins Netzteil zurückführt. 


Extrem kalte Active-Load- 
Video-Endstufen! 

Sie sorgen zusammen mit der 
selbstkonvergierenden Bildröhre 
für ein hochbrillantes Farbbild — 
und das für viele, viele Jahre. 
Denm Kalt verlängert die Lebens- 
dauer! 


Leichter Anschluß von 
Zusatzgeräten - darum so 
zukunfissicher! 

Ohne den Einbau von Trenntratos 
kónnen z. B. direkt ange- 
schlossen werden: Aufzeich- 
nungsgeráte, Filmvorführgeráte, 
Elektronik-Spiele mit Mikro- 
Prozessoren und Bildschirm- 
Einblendungen jeder Art. 


ystem 


ои sii S: 
móglichkeit (siehe Karte). 

System Kalt? kann Ihr Fachhändler 
die entsprechende Ausrüstung 
durch einfachen Modulaus- 
tausch vornehmen. Lieferbar sind 
Module für Secam- und PAL/ 
Secam-Empfang (automatisch 
umschaltend), d. h. für Normen 
nach CCIR oder CCIR FR. 


























Spectra 
Sie befehlen — 


Spe 


Farbfernseher 


12345678 
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Die neuen Spectra begeistern - denn | u EN] 
Spectra-Technik lebt! Jeder Spectra-Farbfern- Ө nmm — (S nmm 
seher mit Fernbedienung blinkt Antwort, 
sobald Sie die Helligkeit, die Farbe oder die 
Lautstärke einstellen. Das heißt, Spectra 
»meldet« sofort die exakte Ausführung Ihrer 
Fernbefehle: Das Trioscope von Spectra- 
SK?-COLOR durch die blinkenden Plus / Minus- 
Leuchtanzeigen. Das elegante TeleMetric- 
Centrum von »Spectra-color TMs: und 
»Spectra-color L» UT: durch drei getrennte 
TeleMetric-Instrumente. 
Das sind Beispiele für eine Spectra-Technik, 
die Ihnen vieles viel leichter macht. 
Lesen Sie mehr über die groBen Spectra- 
Vorzüge auf diesen Seiten. Und informieren 
Sie sich beim Fachhandel über die 
neuen Spectra! 


3 Jahre Garantie 
auf die Bildröhre! 






Technik und Schönheit, — Selbstkonvergierende teletimer TeleMetric AUDIOSELECTRONIC 

die begeistern... Inline-Farbbildróhre Der teletimer schaltet den Präzise Bild/Tonkontrolle Па NORDMENDE-Ton- — 5 

Jeder NORDMENDE-Farb- NORDMENDE-Technik Fernseher pünktlich auf einen Blick: Drei mit der Mög- Ultraschall-Fernsteuerung 
fernseher hat so viele und 25-Stunden- тит vorgewählten Zeit- elegante TeleMetric- i über asc-Kopf- aller wichtigen Funk- 
Vorzüge, die begeistern! Streß-Test geben die punkt ein oder aus Instrumente zeigen horer zu hören bzw. Ton- tionen durch leichteste 
Nachfolgend einige Sicherheit: 3 Jahre (bis zu 2 Stunden vorpro- getrennt die Intensität von . HiFi-Anlage oder Berührung. 12 Pro- 
wenige Details. Fragen Sie Garantie! grammierbar). Helligkeit, Farbe und Zusatzlağtsprecher gramme können Sie 

Ihren Fachhändler! Ton (bei Sound-Stop leuch- anzuschließen, direkt wählen. 


tet die 1. Diode auf) an. 





















Spectra-color TM3 Spectra-SK2-COLOR 
» mit TeleMetric mit Trioscope 


есїга 
Spe eben 


10-Watt-Konzertlaut- 
sprecher 
kr Fro 





Electrone. 
Trioscope 
Dé е7 


Liebe zum Detail - das ist 















































Das istder 


spectra mit dem TeleMe 


color TM, infra 


»Spectra-color TM, infra: hat 

den zukunftsweisenden Schick des 
Instrumenten-Designs. Er hat das 
elegante TeleMetric-Centrum TM; 
für einfache, individuelle Bild / 
Ton-Regie. Und die Abstimmung 
wird jeweils elektronisch gespei- 
chert: Auch nach dem Ausschalten 
kommen Bild und Ton präzise 

in der zuletzt vorgenommenen 
Einstellung wieder. Ein besonderer, 
großer Komfort-Vorzug dieses 
Spectra-Modells: Der drahtlose 
asc-infra-Kopfhörer ist serienmäßig 
dabei. Bei Spectra ist Ihnen heute 
schon sicher, was morgen noch 
modern sein wird! 


Spectra-color TM, infra 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbild- 
schirm mit Inline-Technik; Ultraschall- 
Fernbedienung Telecontrol IV; mit 
asc-infra-System (einschl. drahtlosem 
asc-infra-Kopfhörer); Electronen- 
Auge: 3 TeleMetric-Instrumente; asc- 
Buchse; Großflächen-Schlüsseltaste; 
10-Watt-Konzertlautsprecher (14 Watt 
Spitzenleistung!); nachträglicher Ein- 
bau PAL/Secam-Decoder CCIR 
möglich; Sofort-Bild und -Ton aus Bereit- 
schaftsstellung; Anschluß an audio- 
visuelle Systeme möglich. 24 IC’s 

87 Transistoren, 161 Dioden und 
Gleichrichter. Auf Wunsch lieferbar 
Chromständer mit und ohne Rollen 
Abmessungen: Breite 780 mm 

Höhe 525 mm, Tiefe 440 mm 


> 


3 Jahre Garantie 
auf die Bildröhre! 


Technik und Schönheit, 
die begeistern... 

Jeder NORDMENDE-Farb- 
fernseher hat so viele 
Vorzüge, die begeistern! 
Nachfolgend einige 
wenige Details. Fragen Sie 
Ihren Fachhândler! 
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Selbstkonvergierende 
66-cm-Inline- 
Farbbildröhre 
NORDMENDE-Technik 
und 25-Stunden-Streß- 
Test geben die Sicherheit 
3 Jahre Garantie! 





TeleMetric Schlüsseltaste 
Präzise Bild-/ Tonkontrolle 
auf einen Blick: Drei ele- 
gante TeleMetric-Instru- 
mente zeigen getrennt 

die Intensität von Hellig- 
keit, Farbe und Ton 

(bei Sound-Stop leuchtet 
die 1. Diode auf) an 


um den Fernseher zu 
sperren 


sollen 


Die praktische Taste, die 
Sie einfach herausziehen 


wenn Ihre Kin- 
der mal nicht fernsehen 


AUDIOSELECTRONIC 
Das NORDMENDE-TOn- 
system mit der Möglich 
keit, über 426 opthorer 
zu hören bà mTonband 


HiFi-Anlage \oder Zusatz 


lautsprecher ал = 
schlieBen 


Drahtloser 
asc-infra-Kopihörer 
Serienmäßig dabei! Feder- 
leicht, frisurschonend. Der 
bringt Ruhe ins Wohn 
zimmer! 








begeisternde Spectra 
tric-Cen 








O Watt 
anzeigen: Fernbedienung. — Musiki (14 Watt. 
Bereitschaftsstellung. . Spitzenleistung!) ` 

: \ 5 daß bei 





Harmonie, 
Ec ecira ist eben 


color ТМз 


color LUT 
color $Хз 
































Schönheit, harmonisch passend zu Ihrer 
Einrichtung. Technik für Ihre Ansprüche 
уоп morgen. Das ist Spectra. Das ist auch 
charakteristisch für die beiden Spectra- 
Farbfernseher mit dem zukunftsweisenden 
TeleMetric-Centrum und für »Spectra-color 
5Хз‹ mit Strato-Selectronic. Die jeweils letzte 
Bild- /Ton-Einstellung wird elektronisch ge- 
speichert: Beim nächsten Einschalten haben Sie 
sofort wieder Ihre individuelle Abstimmung! 

Als eine besonders exklusive, betont wohnliche 
Ausführung prásentiert sich das Schrankmodell 
‚Spectra-color L2UT« – mit aufklappbaren Türen, die 
auch geöffnet das Design nicht stören. 
Spectra-color TM; 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik: 
Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol IV; Electronen-Auge 

3 TeleMetric-Instrumente; asc-Buchse; Großflächen-Schlüssel 
taste; 10-Watt-Konzertlautsprecher (14 Watt Spitzenleistung!) 
nachtráglicher Einbau PAL /Secam-Decoder CCIR und 
nachtrâglicher Einbau eines asc-infra-Nachrüstsatzes 
móglich; Sofort-Bild und - Ton aus Bereitschaftsstellung; 
Anschluß an AV-Systeme möglich; 21 IC's, 75 Transistoren 
153 Dioden und Gleichrichter. Auf Wunsch lieferbar: Chrom- 
stánder mit und ohne Rollen. 

Abmessungen: Breite 780 mm, Hóhe 525 mm, Tiefe 440 mm 
Spectra-color L, UT 

wie Spectra-color TMs 

Ausführungen: Spectra-WeiB, NuBbaum natur 

Rio-Palisander, Eiche 

Abmessungen: Breite 830 mm. Hóhe 860 mm, Tiefe 485 mm 
Spectra-color SX; 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik 
12 Strato-Selectoren für die Programmwahl; 4 Electronen- 
Gleitregler für Lautstárke. Farbsâttigung, Kontrast, Helligkeit: 
2 Rota-Regler für Farbton und Klang; Electronen-Auge 
asc-Buchse; Großflächen-Schlüsseltaste; 10-Watt-Konzert- 
lautsprecher (14 Watt Spitzenleistung!); Anschluß an 
AV-Systeme und nachträglicher Einbau PAL /Secam-Decoder 
CCIR möglich; Anschlußmöglichkeit für elektronische 
Fernbedienung; 12 IC's, 40 Transistoren, 105 Dioden und 
Gleichrichter. Auf Wunsch lieferbar. Chromstànder mit 

und ohne Rollen. 
Abmessungen: Breite 775 mm, 
Höhe 525 mm, Tiefe 440 mm 


3 Jahre Garantie 
auf die Bildröhre! 








Technik und Schönheit, Selbstkonvergierende TeleMetric Telecontrol IV- AUDIOSELECTRONIC Schlüsseltaste 





die begeistern... 66-cm-Inline- Präzise Bild/Tonkontrolle Fernbedienung Das МОНВМЕМВЕ- Die praktische Taste. die 
Jeder NORDMENDE-Farb- Farbbildröhre auf einen Blick: Drei Drahtlose Fernbedienung Топѕуѕіет% bei allen Sie einfach herausziehen 
fernseher hat so viele NORDMENDE-Technik elegante TeleMetric-In- für die direkte Wahl dre: Geräte die Meg” um den Fernseher zu 
Vorzüge, die begeistern! und 25-Stunden- strumente zeigen bei von 12 Programmen und lichkeit, ube ASG Кор »sperren.. wenn Ihre 
Nachfolgend einige Streß-Test geben die Spectra-Color : TM3: und mit dem feletimer zum hörer zu һогал Вам Ton- Kinder mal nicht ense” 
wenige Details. Fragen Sie Sicherheit: 3 Jahre :L2UT: getrennt die Inten- vorprogrammierbaren band. HiFi-Anlağe oder hen sollen 
Ihren Fachhändler! Garantie! sität von Helligkeit Ein- und Ausschalten ZusatzlautspreğhiBi 

Farbe und Ton (bei (nicht bei Spectra- anzuschließen 


Sound-Stop leuchtet die color 5Хз)! 
1. Diode auf) an 





| 


Eleganz, Perfektion — 


5 


nd 2 ve 
. Betriebsanzeigen: 


‚ bedienung, Ber 





Ein kraftvoller Frontlaut- 
sprecher mit 10 Watt 
Musikleistung (14 Watt 
Spitzenleistung!) sorgt * 
dafur. daß bei Spectra 
nicht nur das Bild. son- 
dern auch der Ton ein 
voller Genuß ist! 


10 schicke 


Ausführungen 


Spectra-Rot, -Weiß. 
-Schwarz, -Огапде. 
-Grun, Edelholz mittel- 
dunkel, Nußbaum natur. 
Eiche. Teak, Rio-Palisan- 
der Bel Spectra-color 
“ТМЗ. und «5Х3.. 


asc-infra-Nachrüstsatz | | 


Der asc-infra-Nachrüst- 
satz laßt sich auf Wunsch 
jederzeit in die Spectra- 
Modelle TM: und 
»L>UT: einbauen. Empfan- 
gen Sie den Fernsehton 
drahtlos. Mit dem 
asc-infra-Kopfhörer 

















Eine neue 


рес 
SK?-COLOR 


Spectra-SK?-COLOR - damit stellt 
NORDMENDE eine neue 
Spectra-Klasse vor. Sie vervollständigt 
das Programm der berühmten und 
beliebten Spectra-Modelle! Neue 
Spectra-Schönheit. Mit großen Spectra- 
Vorzügen - zum Beispiel dem neuen 
Trioscope, das beim Fernbedienen durch 
blinkende Leuchtanzeigen sofort die 
Ausführung Ihrer »Befehle« signalisiert. 
Denn Spectra-Technik lebt! Spectra-SK?- 
COLOR - so schön, so viele Vorzüge, und: 
so vorteilhaft im Preis! 


Spectra-SK2-COLOR UC 7736 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline- 
Technik; Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol 77; 
Electronen-Auge; Trioscope; Großflächen-Schlüssel- 
taste; 10-Watt-Konzertlautsprecher (14 Watt 
Spitzenleistung!); asc-Tonsystem; AV-Anschluß mög- 
lich; nachträglicher Einbau PAL/Secam-Decoder 
CCIR oder CCIR FR möglich; Sofort-Bild und -Ton aus 
Bereitschaftsstellung; 23 1C's, 57 Transistoren, 136 - EH 
Dioden und Gleichrichter; zusätzlich lieferbar 
Chromständer mit und ohne Rollen 
Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, 
Tiefe 440 mm 


elektronische 







: stung!); AV-Anschluß möglich; nachträglicher Einbal 
ТЕН | PAL/Secam-Decoder ССІН und CCIR ЕВ möglich; 
Technik und Schönheit, System Kalt? Selbstkonvergierende 12 IC's, 42 Transistoren, 101 Dioden und Gleich- ; 
die begeistern... Die Вей Kalle Technik 66-cm-Inline- richter; zusätzlich lieferbar: Chromständer mit 
Jeder NORDMENDE-Farb- einer neuen Spectra Farbbildröhre und ohne Rollen. 

fernseher hat so vie Generation: thermisch NORDMENDE-Technik Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 














Vorzuge. dıe begeistern! kalt und elektrisch kalt und 25-Stunden-StreB А 
Nachfolgend einige Kalt verlängert die Test geben die Sic Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, 
wenige Details. Fragen Sie Lebensdauer! 3 Jahre Garantie! Tiefe 440 mm 


Ihren Fachhändler! 





12 Selectronic-Tasten Elektronische Gleitregler Schlüsseltaste AUDIOSELECTRONIC Electrofien- 10-Watt-Konzertlaut- 


12 Programme durch leich- Mit fünf superleicht glei- Die praktische Taste, die Das NORDMENDE-Ton- Auge/ Trioscope sprecher 

teste Berührung dieser tenden Reglern des Sie einfach herausziehen system mit der Möglich- Dezente Zitfernanzeige Ein kraftvoller Frontlaut- 

hochsensiblen Selectro- Modells »Spectra-SK? um den Fernseher zu keit, beim »Spectra-SK? für die Prodrammwahl sprecher mit 10 Watt 

nic-Tasten von »Spectra COLOR SC 7736: steuern ‚sperren«, wenn Ihre COLOR UC 7736: über und 9 verschiedene Be- Musikleistung (14 Watt 

SK?-COLOR SC 7736 Sie stufenlos Farbsâtti Kinder mal nicht fern asc-Kopfhorer zu horen triebsanzeigdp für Farbe Spitzenleistung!) sorgt 

direkt wählbar gung. Helligkeit, Kontrast sehen sollen bzw. Tonband, HiFi- Helligkeit, Lautstärke dafür. daß bei Spectra 
Lautstärke und Klang Anlage oder Zusatzlaut- jeweils plus ип minus nicht nur das Bild, son 

sprecher anzuschließen FernbedienungSound dern auch der Ton ein 
Stop, Bereitschaks voller Genuß ist! 


stellung bei »Spe&ira-SsK? 
COLOR UC 7736 


14 





ji 


Drahtlose Fernbedienung (| 
Telecontrol 77 Б.” 
Alle wichtigen Funktionen durch” 
leichtes Antippen fernbedienen. hi 
12 Programme direkt wählen und alle 
diese Funktionen bequem vom 
Sessel aus steuern: Farbsáttigung, 
Helligkeit, Lautstárke, Sound-Stop, 
Ein/Aus. Und wenn Sie aus 
Bereitschaftsstellung wieder ein- 
schalten, haben Sie sofort Bild 

und Ton 


м 





S 


Ein weiteres schickes Modell 
der neuen Spectra-COLOR- 
Serie - Spectra mit einer neuen, 


ӨС 
SK?-COLOR 






langlebigen Technik — System Kalt?! Das 
schicke soft-line-Modell ;Spectra-SK?- 


COLOR UC 7766., das es nußbaumfarbig, 


in Silber/metallic-Schwarz und in 
Schwarz /WeiB-Kombination gibt. Mit 


sekundengenauer Ouarzuhr-Zeiteinblendung 
in den Bildschirm. Mit Trioscope zur schnellen 
Eine 


Einsteli-Kontrolle beim Fernbedienen 


neue Klasse Spectra-Farbfernseher mit so vielen 
großen Vorzügen — und so attraktiv im Preis! 


Spectra-SK?-COLOR UC 7766 


66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik 
Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol 77; Electronen-Auge 


Trioscope; Großflächen-Schlüsseltaste; Zeiteinblendung 

(4 Tasten zur Uhreinstellung und 1 Display-Taste zum Zeit- 
abruf); 10-Watt-Konzertlautsprecher (14 Watt Spitzenleistung!) 
asc-Tonsystem; AV-Anschluß und nachträglicher 

Einbau PAL /Secam-Decoder CCIR und CCIR FR moglich 


Sofort-Bild und -Ton aus Bereitschaftsstellung; 


27 IC's, 62 Transistoren und 143 Dioden und Gleichrichter 
soft-line-Ausführung; zusätzlich lieferbar: Chromständer 


mit und ohne Rollen 


Ausführungen: nußbaumfarbig, Silber /metallic-Schwarz, 
Weiß /Schwarz 


Abmessungen: Breite 735 mm, Hóhe 520 mm, 


Tiefe 440 mm 





Technik und Schónheit, 
die begeistern... 

Jeder NORDMENDE-Farb 
fernseher hat so viele 
Vorzuge. die begeistern! 
Nachfolgend einige 
wenige Details Fragen Sıe 
Ihren Fachhandler 
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System Kalt? 

Mit dem neuen Spectra 
Kalt-Modulsystem haben 
NORDMENDE-Ingenieure 
Computer-Kalt- Technik 
fürs Farbfernsehen ge 
nutzt. Hauptvorteil 

Kalt verlängert die Lebens 
dauer! 


3 Jahre Garantie 
auf die Bildröhre! 


Selbstkonvergierende 
66-cm-inline- 
Farbbildröhre 
NORDMENDE-Technik 
und 25-Stunden 
Streß-Test geben dıe 
Sicherheit: 3 Jahre 
Garantie! 





Schlüsseltaste 

Die praktische Taste, die 
Sie einfach heraus 
ziehen. um den Fernseher 
zu »sperren«, wenn 

Ihre Kinder mal nicht 
fernsehen sollen 





шы 





10- Watt*Konzert- 
lautspreğher 

Ein kraftvoljer Frontlaut- 
sprecher my 10 Watt 
Musikleistu ст (14 Watt 


Spitzenleistuhd!)' sorgt da- 


fur, daß bei Spectra 
nicht nur das Bild? son- 
dern auch der Топ ein 
voller GenuB ist 





Electronen- 

Auge! Trioscope 
Dezente Ziffernanzeige 
für die Programmwahl 
und 9 verschiedene Be- 
triebsanzeigen: für Farbe 
Helligkeit, Lautstárke 
jeweils plus und minus. 
Fernbedienung. Sound 
Stop. Bereitschafts- 
stellung 













in 


ре 
SK?-COLOR 


GroBer Schick in soft-line und groBe 
Technik in raumsparenden GröBen: 
Diese Farbfernseher der Spectra-SK?- 
COLOR-Serie haben das praktische 56-cm- 
Bildschirmformat. Das macht sie zum 
Beispiel besonders geeignet für Regal und 
Schrankwand. Und wenn sie auch etwas 
kleiner sind - technisch ist genauso viel »drin« 
wie bei den ganz Großen. Ob Sie sich nun für 
die drahtlose 12-Programm-Fernbedienung ent- 
scheiden oder für eine Bedienung durch 
leichteste Berührung der Tasten am Gerät: Spectra 
bietet viele Vorzüge - dassind gute Gründe, sich für 
einen Spectra zu entscheiden! 


Spectra-SK2-COLOR UC 7732 
56-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline- 
Technik; Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol 77; 
Electronen-Auge; Trioscope; Großflächen-Schlüssel- 
taste; 10-Watt-Konzertlautsprecher (14 Watt Spitzen- 
leistung!); asc-Tonsystem; AV-Anschluß und 
nachträglicher Einbau PAL/Secam-Decoder CCIR 
und CCIR FR möglich; Sofort-Bild und -Ton aus 
Bereitschaftsstellung; 23 IC's, 57 Transistoren, 

136 Dioden und Gleichrichter; zusätzlich lieferbar: 
Chromständer mit und ohne Rollen. 
Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß/Schwarz 
Abmessungen: Breite 675 mm, Höhe 470 mm, 
Tiefe 400 mm 


3 Jahre Garanti 
auf die Bildröhri 
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Technik und Schönheit, System Kalt? Selbstkonvergierende 
die begeistern... Im neuen SK?-Basis- 56-cm-Inline- 
Jeder NORDMENDE-Farb- System sind alle 12 Farbbildröhre 


Kompakte 
der neuen 


Spectra-SK2-COLOR SC 7732 


d 


































fernseher hat so viele 
Vorzüge, die begeistern! 
Nachfolgend einige 


Module nach thermisch- 
kaltem Prinzip neu ge- 
ordnet. Denn je weniger 


NORDMENDE-Technik 
und 25-Stunden- 
Streß-Test geben die 


Sicherheit: 3 Jahre 
Garantie! 


wenige Details. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler! 


heiß ein Modul wird, um 
so länger lebt es. Ja: Kalt 
verlängert die Lebens- 
dauer! 





AUDIOSELECTRONIC 
Das NORDMENDE-Ton- 
system mit der Möglich- 
keit, beim » Spectra-SK?- 
COLOR UC 7732: über 
asc-Kopfhörer zu hören 
bzw. Tonband, HiFi- 

Anlage oder Zusatzlaut- 


Schlüsseltaste 

Die praktische Taste, die 
Sie einfach herausziehen, 
um den Fernseher zu 
»sperren«, wenn Ihre 
Kinder mal nicht fern- 
sehen sollen 


Selectronic-Tasten 

8 Programme durch leich- 
teste Berührung dieser 
hochsensiblen Selectro- 
nic-Tasten von »Spectra- 
SK?-COLOR SC 7732. 
wählbar. 


Elektronische Gleitregler 
Mit fünf superleicht glei- 
tenden Reglern des 
Modells »Spectra-SK?- 
COLOR SC 7732: steuern 
Sie stufenlos Farbsâtti- 
gung, Helligkeit, Kontrast, 
Lautstärke und Klang. 


sprecher anzuschlieBen. 
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10-Watt-Konzertlaut- 
Sprecher 


Ein kraftvoller Frontlaut- 


sprecher mit 10 Watt 

Musikleistung (14 Watt 
Spitzenleistuggl) sorgt 
dafür, daß beliSpectra 


nicht nur das Bild, son- 


dern auch дег Ton ein 
voller Genu ist! 


jd 675 mm, 
Hóhe 470 mm, Tiefe 400 mm 


Electronen- 

Auge/ Trioscope 
Dezente Ziffernanzeige 
für die Programmwahl 
und 9 verschiedene Be- 
triebsanzeigen: für Farbe 
Helligkeit, Lautstárke, 
jeweils plus und minus, 
Fernbedienung, Sound- 
Stop, Bereitschafts- 


stellung bei »Spectra-SK?- 


COLOR UC 7732: 









Eleganz 
pectra-Klasse! 











Drahtlose Fernbedienung 

Telecontrol 77 

Alle wichtigen Funktionen 

durch leichtes Antippen 

fernbedienen. 12 Programme direkt wählen und 
alle diese Funktionen bequem vom Sessel aus 
steuern: Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, 
Sound-Stop, Ein/Aus. Und wenn Sie aus Bereit- 
schaftsstellung wieder einschalten, haben Sie 
sofort Bild und Ton. 





COLOR 1400 
COLOR 1800 


Zwei NORDMENDE-Farbportables der 
Spitzenklasse, die jeden Platzwechsel 
leicht und problemlos mitmachen. 
Das funktionelle Design präsentiert 
sich im aktuellen soft-line-Look - ohne 
Ecken und Kanten! Zwei Farb- 

portables, die zum brillanten Farbbild 

den optimalen Ton bringen - mit dem 
Frontlautsprecher. 

Die COLOR-Tragbaren von NORDMENDE - 
funktionell, attraktiv und perfekt! 


COLOR 1400 
36-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm 
mit İnline-Technik; 8 Selectronic-Tasten 

für Programmwahl; 4 elektronische Gleit- 
regler für Farbsättigung, Helligkeit, 
Lautstärke, Kontrast; Ziffernleuchtanzeige; — 
Großflächen-Schlüsseltaste; Frontlaut- шин 1100) 
sprecher; soft-line-Ausführung; integrierte "a 
Griffschalen; versenkbare Teleskop- 
antenne; AV-Anschluß möglich; AFC-Fein- 
abstimmung; Anschlußmöglichkeit für 
elektronische Fernbedienung; 12 IC's, 

35 Transistoren, 75 Dioden und Gleichrichter 
Ausführungen: Anthrazit/Weiß, 
Anthrazit/Rot, Anthrazit/Orange 
Abmessungen: Breite 480 mm, 

Höhe 330 mm, Tiefe 380 mm 
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Technik und Schónheit, 
die begeistern... 

Jeder NORDMENDE-Farb- 
fernseher hat so viele 
Vorzüge. die begeistern! 
Nachfolgend einige 
wenige Details. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler! 


NORDMENDE 


3 Jahre Garantie / | 
auf die Bildröhre! 





Selbstkonvergierende Integrierte Griffschalen Teleskopantenne 8 Selectronic-Tasten ElektronischeGleitregler Schlüsseltaste 

Inline-Farbbildröhre Die funktionsgerechten Die schwenkbare Tele- 8 Programme durch leich- Stufenlos und mit elek- Die praktische Taste. die 

NORDMENDE-Technik Griffschalen sind kaum skopantenne mit 75-Ohm- teste Berührung dieser tronischer Präzision Sie einfach herausziehen ) | 

und 25-Stunden-Streß- sichtbar und so gestaltet Anschluß und der serien- hochsensiblen Selectro- steuern Sie Farbsättigung, шт den Fernseher zu SI 

Test geben die Sicherheit daB sie sich völlig in das mäßig beigefügte UHF- nic-Tasten mit Ziffern- Helligkeit, Lältstärke "sperren:, wenn Ihre 

3 Jahre Garantie! moderne Design einfügen. Dipol halten sie überall leuchtanzeige direkt und Kontrast Kinder mal nicht fern- 
empfangsbereit wählbar sehen sollen j 

| 
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Tragbaren 
Plus an schicken Ideen! 


COLOR 1800 
46-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm 
mit Inline-Technik; 8 Selectronic-Tasten für 
Programmwahl; 4 elektronische Gleitregler 
für Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, 
Kontrast; Ziffernleuchtanzeige; Großflächen- 
Schlüsseltaste; Frontlautsprecher; soft-line- 
Ausführung; integrierte Griffschalen; ver- ` 
senkbare Teleskopantenne; AV-Anschluß und 
nachtrâglicher Einbau PAL /Secam-Decoder 
CCIR möglich; Anschlußmöglichkeit für 
elektronische Fernbedienung; 10 IC's, 

43 Transistoren, 92 Dioden und Gleichrichter. 
Ausführungen: Anthrazit/Weiß, Anthrazit/Rot, 
Anthrazit/Orange 

Abmessungen: Breite 570 mm, Höhe 380 mm, 
Tiefe 410 mm 





COLOR-Fernseher 





Wâhlen Sie Ihr NORDMENDE-Farb- 
fernsehgerât. Mit oder ohne Fernbedie- 


nung telecomfort 6012. Mit oder ohne vier 


verschiedene Hör-Erlebnisse durch 


NORDMENDE-Audioselectronic. Als Regalgerät 
wie der NORDMENDE-; COLOR 2001: 
als Tischgerät. Immer wählen Sie perfekte 
Technik, ein brillantes Farbbild und hohen 


Bedienungskomfort! 


COLOR 25 kommodore telecomfort 6012 


66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline- 
Technik; Ultraschall-Fernbedienung telecomfort 6012 
Konzertlautsprecher: Großflächen-Schlüsseltaste: Elec- 
tronen-Auge; AV-AnschluB und nachtráglicher Einbau 
PAL /Secam-Decoder CCIR möglich: asc-Buchse; Sofort- 
Bild und -Ton aus Bereitschaftsstellung: 19 IC's, 69 Transi- 
storen, 120 Dioden und Gleichrichter; zusätzlich lieferbar 


Chromstánder mit und ohne Rollen 
Ausführung: nuBbaumfarbig 


Abmessungen: Breite 740 mm. Hóhe 520 mm, Tiefe 460 mm 


COLOR 2001 


51-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik 

8 Selectronic-Felder für Programmwahl; 5 elektronische Gleitregler 
für Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Kontrast, Ton; Frontlaut- 
sprecher; Großflächen-Schlüsseltaste: soft-line-Ausführung 
AV-Anschluß und nachträglicher Einbau PAL /Secam-Decoder 
CCIR möglich; 8 IC's, 40 Transistoren, 60 Dioden und Gleichrichter 
Ausführungen: Anthrazit/WeiB, nuBbaumfarbig /Weif 
Abmessungen: Breite 620 mm, Hóhe 420 тт, Tiefe 420 mm 


COLOR 25 monopol 


COLOR 25 weltklasse 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik; 

8 Selectronic-Felder für Programmwahl; 5 elektronische Gleitregler 
für Farbsáttigung, Helligkeit, Kontrast, Lautstârke und Ton; Pro- 
gramm-Leuchtanzeige: Großflächen-Schlüsseltaste; Konzertlaut- 
sprecher; AV-Anschluß und nachträglicher Einbau PAL 
Secam-Decoder CCIR und CCIR FR (bei 
nur CCIR-Norm) möglich; 11 IC's, 42 Transistoren, 97 Dioden und 
Gleichrichter (10 IC's, 42 Transistoren, 84 Dioden und Gleichrichter 
bei COLOR 25 weltklasse); zusätzlich lieferbar: Chromständer mit 


und ohne Rollen 


Ausführung: nußbaumfarbig 


Abmessungen: Breite 735 mm, Höhe 520 mm, Tiefe 440 mm 
(COLOR 25 monopol); 


oder 


› COLOR 25 weltklasse « 


Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Tiefe 460 mm (COLOR 25 weltklasse) 





Technik und Schönheit, 
die begeistern... 

Jeder NORDMENDE-Farb- 
fernseher hat so viele 
Vorzüge, die begeistern! 
Nachfolgend einige 
wenige Details. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler! 
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3 Jahre Garantie 
die Bildröhre! 


Selbstkonvergierende 
Inline-Farbbildröhre 
NORDMENDE-Technik 
und 25-Stunden-Streß- 
Test geben die Sicher- 
heit: 3 Jahre Garantie! 


Elektronische Gleitregler 
Stufenlos und präzis 
steuern Sie Farbs 
Lautstärke, Ton, Kontrast 
und Helligkeit. Bei allen 
hier gezeigten Modellen 
außer ; COLOR 25 
kommodore telecomfort 
6012 











Schlüsseltaste 


Die praktische Taste, die 
zıeher 


Sie einfach herat 
um den Fernseher zu 

sperren:, wenn Ihre 
Kinder mal nicht fern 
sehen sollen 





G 


COLOR 25 monopol 


COLOR 2001 





8 Selectfonic-Felder 
Die leichtekte Berührung 
‹ hoğhsensiblen 
Eelder ge- 
nügt - und Sie haben 
Ihr Programm Bei allen 
hier gezeigten Modellen 
außer COLORES 
kommodore tele&omfort 
6012 














* пардадор 


оооооооо) 





Electronen-Auge 

Die dezente Leucht 
anzeige von СОГОН 25 
kommodore telecomfort 
6012: signalisiert Ihnen 
welches Programm Sie 
eingestellt haben und 
welche Funktion Sie 
gerade tâtigen (z. B. Fern- 
bedienung, Sound-Stop 
oder Bereitschafts- 
stellung) 


dividuelle Wünsche 





[zc | 





AUDIOSELECTRONIC 
Damit bietet › COLOR 25 
kommodore telecomfort 
6012: die Möglichkeit, 
über asc-Kopfhörer zu 
hören bzw. Tonband, 
HiFi-Anlage oder Zusatz- 
lautsprecher anzu- 
schließen 


ideal erfüllen! 


Т COLOR 25 weltklasse 


Drahtlose Fernbedienung 

durch NORDMENDE telecomtfort 6012 

12 Programme können Sie direkt wâhlen und ebenso 

alle anderen wichtigen Funktionen durch leichtes Antippen 

fernsteuern: Farbsättigung, Bildhelligkeit, Lautstärke, Sound-Stop, Ein/ Aus 








color 


Triabolo 


Mit dem NORDMENDE color 
Triabolo« erfüllen Sie sich überall 
Fernsehwünsche. Denn dieser kleine 
Tragbare mit 51-cm-Panorama-Recht- 
eck-Farbbildschirm hat in jedem 
Zimmer Platz. Als Standgerât auf dem 
eleganten Triabolo-Presto-FuB oder 
als Regalgerât in der Schrankwand. 
Neu: »color Triabolo« gibt es jetzt 

mit schwarzem Kompakt-Gehäuse 
und der NORDMENDE-Fern- 
bedienung telecomfort 6012 für 

12 verschiedene Programme - direkt 
wählbar. 


color Triabolo telecomfort 6012 
51-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit 
Inline-Technik; Ultraschall-Fernbedienung 
telecomfort 6012; Electronen-Auge; Großflächen- 
Schlüsseltaste; asc-System; soft-line-Ausführung; 
Konzertlautsprecher; AV-Anschlu und nachtrág- 
licher Einbau PAL /Secam-Decoder CCIR moglich; 
Sofort-Bild und -Ton aus Bereitschaftsstellung; ab- 
nehmbarer Tragegriff; 22 IC's, 62 Transistoren, 

117 Dioden und Gleichrichter; zusátzlich lieferbar: 
Triabolo-Presto-Fuß (anthrazitfarbig, Weiß). 
Ausführungen: nußbaumfarbig/ Anthrazit, Weiß, 
Schwarz 

Abmessungen: Breite 490 mm, Höhe 500 mm (900 mm 
mit Fuß), Tiefe 420 mm 


Technik und Schönheit, 
die begeistern... 

Jeder NORDMENDE-Farb- 
fernseher hat so viele 
Vorzüge, die begeistern! 
Nachfolgend einige 
wenige Details. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler! 


3 Jahre Garantie. 
auf die Bildróhre! 





Selbstkonvergierende Electronen-Auge Schlüsseltaste AUDIOSELECTRONIC „Unsichibarer“ Tragegriff Triabolo-Presto-Fuß 
51-cm-Inline- Die dezente Leucht- Die praktische Taste, die Das NORDMENDE- Der Griff, ал дет Sie den Auf Wunsch als Zubehör! 





Farbbildröhre anzeige für die Programm- іе einfach herausziehen Tonsystem mit der Mög- ‚color Triabolo« leicht und Mit einem Griff ver- 
NORDMENDE-Technik wahl und 3 verschiedene um den Fernseher zu lichkeit. über asc-Kopf- bequem tragn können, binden Sie Gerät und Fuß 
und 25-Stunden-Streß- Betriebsanzeigen »Sperren:. wenn Ihre hörer zu hören bzw ist абпеһтРа” Nichis Auf dem Fuß ist das 
Test geben die Sicher- Fernbedienung, Sound- Kinder mal nicht fern- Tonband, HiFi-Anlage oder stört die schidke Gerät jederzeit leicht 
heit: 3 Jahre Garantie! Stop, Bereitschafts- sehen sollen Zusatzlautsprecher Eleganz! drehbar. 

stellung anzuschließen 
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are 
ramm-Fernbedienung! 


4) 


© Drahtlose Fernbedienung 
durch NORDMENDE telecomfort 6012 
12 Programmekönnen Sie direkt wählen und ebenso. 
* alle anderen wichtigen Funktienen-durch-IeishtesAntippen 
fernsteuern: Farbsättigung, Bildhelligkeit, Lautstärke, 
Sound-Stop, Ein/Aus. 














































PRESTIGE 
SK^-COLOR 


Prestige von NORDMENDE - 
schon immer die elegante Alter- 
native - gibt ein weiteres Beispiel 
für ausgewogene Schónheit im 
symmetrischen Stil: Jetzt können 
Sie neben dem klassischen, 
eleganten Prestige den neuen 
‚Prestige-SK?-COLOR UC 7796: 
wählen. Im soft-line-Design, mit 
horizontalem Instrumenten-Board, 
auf Wunsch mit formschönem 
Chromfuß. Er hat die neue Tele- 
control 77-Fernbedienung für 

12 Programme. Und beim Fern- 
bedienen signalisiert das neue 
Trioscope sofort die Ausführung 
Ihrer „Befehle“ zur Bild/Ton- 
Einstellung - durch die blinkenden 
Plus/Minus-Leuchtanzeigen! 


Prestige-SK2-COLOR UC 7796 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbild- 
schirm mit Inline-Technik; Ultraschall- 
Fernbedienung Telecontrol 77; Elec- 
tronen-Auge; Trioscope; GroBflächen- 
Schlüsseltaste; 2 Konzertlautsprecher 
mit insgesamt 10 Watt Musikleistung 
(14 Watt Spitzenleistung!), asc- 
Tonsystem; AV-Anschluß und 
nachträglicher Einbau PAL /Secam- 
Decoder CCIR und CCIR FR möglich; 
Sofort-Bild und -Ton aus Bereit- 
schaftsstellung; 23 IC's, 57 Transisto- 
ren, 136 Dioden und Gleichrichter; 
zusätzlich lieferbar: Chromfuß 
Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 
Abmessungen: Breite 625 mm, Höhe 
595 mm (1020 mm mit Fuß), 

Tiefe 445 mm 


3 Jahre Garantie 
auf die Bildröhre! 











Technik und Schönheit, System Кай? Selbstkonvergierende Electronen-Auge/ 10-Wath 














die begeistern... Schon 8 Celsius weniger 66-ст-ітіпе- Trioscope lautsprechi 

Jeder NORDMENDE-Farb- Temperatur verdoppeln Farbbildróhre Dezente Ziffernanzeige Zwei кгаһұб 

fernseher hat so viele die Lebensdauer vieler NORDMENDE-Technik für die Programmwahl cher mit ig! 

Vorzüge, die begeistern! elektronischer Bauteile. In und 25-Stunden-Streß- und 9 verschiedene Be- Watt МивїкїЕ etn 

Nachfolgend einige diesem neuen SK?-Basis Test geben die Sicherheit: — triebsanzeigen: für Farbe Watt Spitzerlelstumä! 

wenige Details. Fragen Sie System sind alle 12 3 Jahre Garantie! Helligkeit, Lautstârke, sorgen dafür dal bene 

Ihren Fachhândler! Module nach thermisch- jeweils plus und minus, Prestige пісп 985 
kaltem Prinzip neu ge- Fernbedienung, Sound- Bild, sondern de GET 
ordnet. Kalt verlängert Stop, Bereitschafts- Ton ein voller СЕЛЕН ISU 
die Lebensdauer! stellung 
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> Chromfuß 
Zerlegbar und leicht zu 
montieren. Er wird auf 
Wunsch mitgeliefert. Eine 
elegante Ergänzung zu 
Ihrem »Prestige-SK?- 
COLOR UC 7796:! 


-Stil! 


Farbfernseher ın 
Presti 


E 
ho 
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EC 
Das NORDMENDE-Ton 
system mit der Möglich- 
keit, über asc-Kopfhörer 
zu hören bzw. Tonband, 
HiFi-Anlage oder Zusatz- 
lautsprecher anzu- 
schließen 






infra 


CD COLORMETRIC 


PRESTIGE 
CD COLORMETRIC 





In Styling, Technik und Bedienungskom- 
fort nimmt der »Prestige CD colormetric 
infra« eine Sonderstellung ein. Seine 
harmonische Symmetrie, sein eleganter 


Diabolo-Fuß, die TeleMetric-Instrumente mit 
optischer Einstell-Rückmeldung, die Tele- 


control IV-Fernbedienung und der volle Fern- 


sehton durch zwei Konzertlautsprecher und 


NORDMENDE Audioselectronic lassen keine 


Ansprüche unerfüllt. 


Farbfernsehen in einer seiner schönsten Formen! 


Prestige CD colormetric infra 
Prestige CD colormetric 
66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik; 
Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol IV; mit asc-infra-System 
einschl. drahtlosem asc-infra-Kopfhörer ( Prestige CD 
colormetric« ohne asc-infra-System, Einbau des asc-infra-Nach- 
rüstsatzes jedoch möglich); Electronen-Auge; 3 TeleMetric- 
Instrumente; asc-Buchse; Großflächen-Schlüsseltaste; 2 
Konzertlautsprecher mit zusammen 10 Watt Musikleistung 

(14 Watt Spitzenleistung!); nachträglicher Einbau PAL/Secam- 
Decoder CCIR möglich; Sofort-Bild und -Ton aus Bereit- 
schaftsstellung; AV-Anschluß möglich; 24 IC's, 87 Transistoren, 
161 Dioden und Gleichrichter (21 IC's, 75 Transistoren, 153 
Dioden und Gleichrichter bei »Prestige CD colormetric«) 
Ausführungen: Prestige-Weiß, Nußbaum natur, Teak, 


Rio-Palisander. 


Abmessungen: Breite 615 mm, Höhe 580 mm (995 mm mit Fuß) 


Tiefe 480 mm 


Technik und Schönheit, 
die begeistern... 

Jeder NORDMENDE-Farb- 
fernseher hat so viele 
Vorzüge, die begeistern! 
Nachfolgend einige 
wenige Details. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler! 


Electronen-Auge 

Die dezente Leucht- 
anzeige für die Programm- 
wahl und 2 verschiedene 
Betriebsanzeigen: Fern- 
bedienung, Bereitschafts- 
stellung 


3 Jahre Garantie 
auf die Bildröhre! 


Selbstkonvergierende 
66-cm-Inline- 
Farbbildröhre 
NORDMENDE-Technik 
und 25-Stunden-Streß- 
Test geben die Sicherheit 
3 Jahre Garantie! 


Schlüsseltaste 

Die praktische Taste, die 
Sie einfach herausziehen 
um den Fernseher zu 
‚sperren, wenn Ihre Kin- 
der mal nicht fernsehen 
sollen 


TeleMetric 

Präzise Bild / Tonkontrolle 
auf einen Blick: Drei ele- 
gante TeleMetric-Instru- 
mente zeigen getrennt 
die Intensität von Hellig 
keit, Farbe und Ton (bei 
Sound-Stop leuchtet die 
1. Diode auf) an 


10-Watt-Konzert- 
lautsprecher 

Eine Klangqualität, die 
aufhorchen läßt: Zwei 
Konzertlautsprecher mit 
insgesamt 10 Watt Musik- 
leistung (14 Watt Spitzen- 
leistung!) sorgen dafür, 
daß Fernsehen auch zum 
Genuß fürs Ohr wird! 


er klassische 





AUDIOSELECTR 
as NORDMEN 


lautspr 
schli 


Serienmäßig mit 
Diabolo-Fuß Prestig 


Dieser schicke, schlanke Nufibau 


Fuß - ein wichtiges De- 
tail der besonderen 
Prestige-Eleganz - gehört 
serienmäßig zum Gerät! 





mi 





Prestige 
р TeleMetric! 





PRESTIGE CD 
COLORMETNIC 
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AV-Systeme 


Ob Sie Fernsehsendungen auf- 
zeichnen oder angebotene Video- 
Cassetten nutzen wollen — ob Sie privat 
oder beruflich filmen oder vorpro- 
duzierte Super-8-Filme auf Ihrem 
Fernseher erleben wollen: NORDMENDE 
bietet Ihnen zwei audiovisuelle 

Systeme für Unterhaltung, Information 
und Weiterbildung, die unterschied- 
lichen Ansprüchen gerecht werden 


NORDMENDE »video-vision VCR: - 
ein Video-Cassetten-Recorder zur 
Aufzeichnung und Wiedergabe von 
Fernsehprogrammen in Farbe und 
Schwarz/Weiß. 






NORDMENDE »colorvision CCS. - 
ein elektronischer Super-8-Filmab- 
taster, mit dem Sie Super-8-Filme 
jeglicher Art auf den Bildschirm Ihres 
Fernsehers übertragen können. 
Ohne Projektor, ohne Leinwand und 
ohne Raumabdunkelung sehen Sie zu 
jeder Zeit Ihr Wunschprogramm. 
»colorvision CCS: wird einfach an die 
Antennenbuchse Ihres Fernsehers 
angeschlossen. Bitte fordern Sie 
unseren Spezialprospekt an. 


Das ist NORD 


Super- 


































Technische Besonderheiten 
»video-vision VCR: 
© eingebautes Farbfernseh-Empfangste 
© Aussteuerungsautomatik für 
Bild und Ton 
© mit Schaltuhr für automatisches Ein- 
und Ausschalten des Gerätes 


Technische Besonderheiten 
»colorvision CCS: 

O Filmtransport kontinuierlich — 
geräuschlos - materialschonend 
kalte, elektronische Filmabtastung 
Anschluß mehrerer Fernsehgeräte 
bzw. Monitoren möglich 
Korrekturregler zum Ausgleich bei 
Farbstichen 

Einzelbildwiedergabe in beliebiger 
Dauer ohne Lichtverlust 

Licht- und Magnettonwiedergabe 
Vertonungsmöglichkeit über Magnet- 
ton mit Aussteuerungsautomatik 










>video-vision VCR: 


jederzeit aufnehmen und wiederholen! 








video-vision ‘< | 








MENDE ;colorvision CCS: 


ы ы auf dem Bildschirm 
Ihres Fernsehgerâtes! 
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SPec 


electronic L.X 
portable L.X 


Das sind die Schwarzweiß-Fernseher im 
unverkennbaren Spectra-Stil. Schönheit, 
die Sie individuell passend zu Ihrer Ein- 
richtung wählen können - von bildschönen, 
farbigen Gehäusen bis zu rustikalem'Holz- 
furnier. Und Spectra hat Bedienungs-Vor- 
züge, die keine Komfort-Wünsche offenlassen. 
Ob Sie sich nun für den großen »Spectra- 
electronic L;X« entscheiden oder den raum- 
sparenden, regalfreundlichen »Spectra-portable 
[›Х‹. Bedenken Sie: Ein Fernseher soll Ihnen 
viele Jahre Freude an Eleganz und Perfektion 
sichern. Und Spectra ist eben Spectra! 


Spectra-electronic L;X 
61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; 8 Strato-Selec- 
toren für die Programmwahl; Electronen-Auge; 4 elek- 
tronische Gleitregler für Lautstärke, Ton, Kontrast und 
Helligkeit; Großflächen-Schlüsseltaste; Konzertlaut- 
sprecher; AnschluBmöglichkeit für Fernbedienung; 
asc-Buchse; Sofort-Ton; 4 IC's, 40 Transistoren, 62 
Dioden und Gleichrichter. Auf Wunsch lieferbar 
Chromständer mit und ohne Rollen 


Abmessungen: Breite 720 mm, Hohe 490 mm, Tiefe 390 mm 


Spectra-portable L,X 


51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; 5 leichtgángige Programm- 
tasten; 4 elektronische Gleitregler für Lautstärke, Ton, Kontrast 

und Helligkeit; Frontlautsprecher; abnehmbarer Tragegriff, heraus- 
ziehbare Doppel-Teleskopantenne; Sofort-Ton; 2 IC's, 30 Transistoren 


32 Dioden und Gleichrichter 


Abmessungen: Breite 595 mm, Hóhe 400 mm, Tiefe 340 mm 


Spectra-electronic LX hat diese großen Vorz 


——— 


йде: 










AUDIOSELECTRONIC Electronen-Auge Strato-Selectoren 

Das NORDMENDE-Ton- Ein dezentes Leuchtsignal . Elegante, silbrig schim 
system mit der Möglich wie bei einem Computer mernde Konkavtasten 

keit, über asc-Köpfhörer Mattrot leuchtend wird mit dem großen Bedie 

zu hören bzw. Tonband angezeigt, welches Pro- nungskomfort: eine leichte 
HiFi-Anlage oder Zusatz- gramm Sie eingeschaltet Berührung genügt, und 
lautsprecher anzu- haben der Sender ist ein 
schließen geschaltet 


Spectra-portable L,X hat diese großen Vorzüge: 





Doppel-Teleskop- Abnehmbarer Tragegriff ^ Programm-Tasten 
antenne. Die leicht ein- Er ist leicht anzubringen Leichtgângige, schim- 
zusteckende Antenne ist und leicht abzunehmen mernde Konkavtasten im 
drehbar und schwenkbar. der Spectra-Schick wird exklusiven NORDMENDE 
Sie sorgt für einen aus- nicht durch einen 


gezeichneten Empfang. Tragegriff gestört! 


Design für eine komfor 
table Programmwahl 


Elegante Per 





Elektronische 
Gleitregler 
Leicht gleitende 
Regler für eine stu 
Тепіове präzise Steuerufic 
von Lautstärke, Ton, Кот 
trast und Helligkeit 





Elektronische Gleitregler — Schlüsseltaste Passend zur Einrichtung: 
Die stufenlose, individuelle Die abziehtefSlEIINAUSSIINN Spectra" Rot "Weiß: 
Steuerung von Lautstärke Taste von NORDMENDE -Schwarz, Orange, -Grün, 





Ton, Kontrast und Sie konnen d&3 erat Nufibaum natur, Eiche, 

Helligkeit — mit elektro- sperren. , 2. Bj Wenn Teak. Rio-Palisander. Die 

nischer Prázision Ihre Kinder mal Welt Streifen bezeichnen den 
fernsehen sollen Farbton der Bedienungs- 


leiste 


fektion - das ist 
Spectra! 

















































So vorteilhaft 


hanseat 25 
eminenz 25 


So viele Vorzüge so vorteilhaft — 
das bietet Innen NORDMENDE! 
Die wohnlich-dezente Schönheit 
dieser beiden Schwarzweiß- 
Fernseher verträgt sich mit jedem 
Einrichtungsstil. Beide lassen sich 
auch ausgezeichnet in einer 
Schrankwand oder einem Regal auf- 
stellen. NORDMENDE-Dioden- 
Elektronik sorgt dafür, daß ein 
einmal eingestellter Sender nach 
jedem Aus- und Umschalten in Bild 
und Ton perfekt wieder da ist. 

Und daß beide Modelle Holz- 
gehäuse haben, kommt dem Klang 
hörbar zugute. Sichern Sie sich zu 
einem niedrigen Preis jahrelange 
Fernsehfreude mit NORDMENDE- 
Qualität! 





hanseat 25 

eminenz 25 
61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; 
8 leichtgângige Programmtasten; 

4 elektronische Gleitregler für Laut- 
stärke, Ton, Kontrast, Helligkeit; 
Großflächen-Schlüsseltaste; Konzert- 
Frontlautsprecher; Sofort-Ton; 
Anschlußmöglichkeit für Kabel-Fern- 
bedienung; 2 IC's, 30 Transistoren, 
32 Dioden und Gleichrichter. Auf 
Wunsch lieferbar: Chromständer mit 
und ohne Rollen. 

Ausführung: nußbaumfarbig 
Abmessungen: Breite 700 mm, 

Höhe 485 mm, Tiefe 390 mm 

















Leichte Programmwahl Elektronische Schlüsseltaste Konzertlautsprecher 
Durch ein leichtes An- Gleitregler Die praktische Taste, die Der große Frontlaut- 





tippen der Programm- Leicht gleitende Regler Sie einfach herausziehen, Sprecher sorgt für einen 
tasten wählen Sie die für eine stufenlose, präzise um den Fernseher zu reinen, vollen Klang, 
Sender. 8 Stationen sind Steuerung von Lautstärke, »sperren«, wenn Ihre damit Sie auch Musik- 
programmierbar Ton,Kontrast und Kinder mal nicht fern- sendungen voll genießen 


Helligkeit sehen sollen können 









de sein 
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diplomat 25 


diplomat 25: von NORDMENDE 
beweist, wieviel Eleganz und 
Qualität Sie bekommen können, 
ohne viel ausgeben zu 

müssen. Das zeigt sich am aus- 
gewogen-wohnlichen Design 
dieses Schwarzweiß-Fernsehers. Es 
zeigt sich an perfekter 
elektronischer Technik. Durch 
sein Kalt-Chassis ist dieses 

Gerät auch zur Unterbringung in 
einer Schrankwand oder einem 
Regal besonders geeignet. Und die 
NORDMENDE-Diodenabstimmung 
garantiert: Ist ein Sender 

einmal eingestellt, kommen Bild 
und Ton nach jedem Aus- 

oder Umschalten in gleich guter 
Qualität wieder. Die Qualität des 
Tons wird durch das Holz- 
gehäuse noch deutlich verbessert. 
‚diplomat 25: ist in jeder Hinsicht 
eine gute Wahl! 


diplomat 25 
61-cm-Panorama-Rechteck-Bild- 
schirm; 8 Selectronic-Programm- 
felder; Programmleuchtanzeige; 

4 elektronische Gleitregler für Laut- 
stárke, Ton, Kontrast, Helligkeit; 
Großflächen-Schlüsseltaste; Konzert- 
Frontlautsprecher; Sofort-Ton; An- 
schlußmöglichkeit für Kabel-Fern- 
bedienung; 4 IC's, 30 Transistoren, 
56 Dioden und Gleichrichter. Auf 
Wunsch lieferbar: Chromstânder 
mit und ohne Rollen. 

Ausführung: nuBbaumfarbig 
Abmessungen: Breite 700 mm, 
Hóhe 485 mm, Tiefe 390 mm 


ооо 


Selectronic-Programm- ElektronischeGleitregler 
wahl. Nur eine leichte Leicht gleitende Regler 
Berührung eines der für eine stufenlose 

8 Selectronic-Felder - und präzise Steuerung von 

der Sender ist eingeschal- | autstárke, Ton, 

tet. Leuchtdioden signa- Kontrast und Helligkeit 
lisieren Ihnen das 

gewáhlte Programm 
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Schlüsseltaste 

Die praktische Taste, die 
Sie einfach herausziehen 
um den Fernseher zu 
sperren:, 2. B. wenn 
Ihre Kinder mal nicht 
fernsehen sollen 





Konzertlautsprecher 

Der große Frontlaut- 
sprecher sorgt für einen 
reinen, vollen Klang, damit 
Sie auch Musiksendungen 
voll genieBen können 








colonel 1702 
colonel 2000 


Zwei NORDMENDE-Schwarzweiß- 
Fernseher, die die Vorteile wohnlich- 
schicker Heimgeräte mit den Vorteilen 
mobiler Fernsehfreuden ideal ver- 
binden. Das ist mobiles Fernsehen 
im Stil der ,,GroBen". Optimale 
Bildschärfe, Klangschönheit durch 
Holzgehäuse und äußere sowie innere 
Robustheit kennzeichnen diese 
NORDMENDE-;colonel«-Fernseher 
Für drauBen oder drinnen, als Erst- 
oder Zweitgerât - immer eine schicke 
Lósung! 
























colonel 1702 
43-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; 6 Pro- 
gramm-Schnellwahltasten; 3 elektronische —— 
Gleitregler für Lautstärke, Kontrast 
Helligkeit; Frontlautsprecher; abziehbarer 
Tragegriff; herausziehbare, schwenkbare 
Teleskopantenne; Sofort-Ton; Diodentechnik 
12-V-AnschluB; Ohrhöreranschluß; 4 IC's 
20 Transistoren, 30 Dioden und Gleichrichter 
Serienmäßig dabei: UHF-Dipol. Als Zubehör 
erhältlich: Ohrhörer, 12-V-Anschlußkabel 
Ausführung: nußbaumfarbig 
Abmessungen: Breite 490 mm, Höhe 370 mm, 
Tiefe 300 mm 


colonel 2000 
51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; 6 Pro- 
gramm-Schnellwahltasten; 3 elektronische 
Gleitregler für Lautstärke, Kontrast, Hellig- 
keit; Frontlautsprecher; abziehbarer Trage- 
griff; herausziehbare, schwenkbare Tele- 
skopantenne; Sofort-Ton; 2 ІС 5, 30 Transisto- 
ren, 32 Dioden und Gleichrichter 
Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 550 mm, Höhe 415 mm 
Tiefe 335 mm 


e 








Abnehmbarer Tragegriff Teleskopantenne Elektronische Gleitregler 12-Volt-Anschluß Ohrhöret-Anschluß 
Leicht anzubringen Die schwenkbare Tele- Stufenlos und präzise Der »colonel 1702: ist Wenn die Vagebung zu 
Leicht abzunehmen. Keir skopantenne sorgt für steuern Sie mit den elek- durch den 12-Volt-Uni- 
Griff stört das schicke optimalen Empfang - tronischen Gleitreglem versal-Anschluß unab- 
Design auch unter ungünstigen Lautstärke, Kontrast und hängig vom Stromnetz 
Empfangsverhältnissen Helligkeit Die 12-Volt-Batterie Ihres 
5fach ausziehbar! Autos, Wohnwagens oder 
Bootes liefert Ihnen die 
benötigte Spannung 
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р 111 | 
die Großen 7-2 + 
| den Kleinen! 





portino 
clipper 


»portino« und »clipper« machen es 
Ihnen leicht, sich für diese 

Geräte zu entscheiden. Da ist die 
vielseitige Farbauswahl der 
Gehäuseausführungen. Da ist die 
Handlichkeit dieser Leichtge- 
wichte, die Sie überall hin mitnehmen 
können. Mit einer 12-Volt-Batterie 
sehen Sie auch netzunabhängig fern. 
(Der serienmäßige UHF-Dipol 

sorgt an jedem Ort für optimalen 
Empfang.) Da ist nicht zuletzt 

die Robustheit der schicken Gehäuse, 
die schon einen Stoß vertragen 
können. Und das alles zu Preisen, bei 
denen jeder leicht ja sagen kann! 


portino 
clipper 


31-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; 
6 Programm-Schnellwahltasten; 

3 elektronische Gleitregler für Lautstârke 
Kontrast, Helligkeit; Frontlautsprecher; 
integrierter Tragegriff; herauszieh- 
bare, schwenkbare Teleskopantenne; 
Diodenabstimmung; 12-V-Anschluß, 
Ohrhörer-Anschluß; Sofort-Ton. 4 IC's, 
20 Transistoren, 30 Dioden und 
Gleichrichter. Serienmäßig dabei: UHF- 
Dipol. Als Zubehör erhältlich: Ohrhörer, 


12-V-Anschlußkabel 
Ausführungen: 


Schwarz, Schwarz/Weiß, 
Schwarz/ Orange, Schwarz /Rot (portino) 
Schwarz, Weiß/Schwarz, 
Orange /Schwarz, Rot/Schwarz (clipper). 


Abmessungen: 


Breite 400 mm, Höhe 285 mm, 


Tiefe 265 mm 
Gewicht: ca. 7,4 kg 


Tragegriff 

Ein Griff zum problem- 
losen Tragen ist im 
Gehäuse integriert. Nichts 
stört das schicke 

Design! 
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12-Volt-Anschluß 

Dieser Universal-An- 
schluB macht Sie netzun- 
abhângig. Jede 
12-Volt-Batterie liefert 
Ihnen die gewünschte 


Elektronische Gleitregler 
Sie steuern prazise und 
stufenlos die Lautstárke 
den Kontrast und die 


Teleskopantenne 

Sie sorgt für optimalen 
Empfang auch unter un- 
günstigen Empfangs- 
bedingungen. 5fach 
ausziehbar. Dreh- und 


Ohrhörer-Anschluß 
Wenn die Umgebung Sie 
stört - oder wenn Sie 
niemanden stören wollen 
- der Ohrhörer-Anschluf 
gibt Ihnen de Möglich- 
keit, individuell zu hören 













































Große Farbauswahl 
Eine breite Palette für Ihre 
individuelle Wahl 

in Schwarz und vielen 
Kombinationen. »portino« 
und »clipper: bieten 
insgesamt 8 schóne 
Moglichkeiten. 








Fernsehen — 
so leicht gemacht! 








compact 1200 
compact 1400 
compact 1700 


Drei schicke Nur-Bild-Front-Geräte im 
aktuellen soft-line-Gehâuse, das Sie in vier 
Farbausführungen wählen können. Der 
Vorteil von Nur-Bild-Front? Sie sparen Platz! 
Und darauf kommt es oft an, wenn Sie am 
Auto, auf der Terrasse, im Boot oder im 
Wohnwagen fernsehen wollen. Das »eingefügte«, 
obenliegende Bedienteil erleichtert die 
Bedienung dieser Geräte. Es ist äußerst praktisch 
und komfortabel. Der integrierte Tragegriff und 
das Leichtgewicht machen diese NORDMENDE 
»compact«-Fernseher auch für zarte Hände mobil. 


compact 1200 


31-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm 


compact 1400 


36-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm 


compact 1700 


43-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm 


6 Programm-Schnellwahltasten; 3 elektronische Gleitregler für 
Lautstärke, Kontrast, Helligkeit; seitlich angebrachter 
Lautsprecher; integrierte Griffmulde; 2 Standpositionen (nicht 
bei ‚compact 1700); herausziehbare, schwenkbare Tele- 
skopantenne; 12-Volt-Anschluß; Ohrhörer-Anschluß; Sofort-Ton; 
Diodentechnik; 4 IC's, 20 Transistoren, 30 Dioden und Gleich- 
richter. Serienmäßig dabei: UHF-Dipol. Als Zubehör erhältlich 
Ohrhörer, 12-Volt-Anschlußkabel. 

Ausführungen: Weiß, Rot, Orange und Schwarz. 


Abmessungen: 


compact 1200: Breite 310 mm, Höhe 275 mm, Tiefe 275 mm, 
Gewicht: са. 6,9 kg 


compact 1400: Breite 340 mm, Höhe 305 mm, Tiefe 280 mm, 
Gewicht: ca. 7,4 kg 


compact 1700: Breite 420 mm, Höhe 365 mm, Tiefe 315 mm, 
Gewicht: ca. 10,7 kg 





Integrierter Tragegriff 
Eine in das flotte 
Design eingefaßte Trage- 
mulde gehört zum 
gelungenen Konzept die- 
ser »compact:-Geräte. 
Schick und praktisch 
zugleich! 
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le compact: 
mit 












































Zwei Aufstell-Winkel 
Der ‚compact 1200: und 
der Compact 1400: 
bieten den Vorteil, in ver 
schiedenen Positionen 
aufgestellt werden zu 
können: jeweils im 
idealen Sichtwinkel! 


Ohrhörek- Anschluß 
Wenn Sie Wie Umgebung 
stört - ode wenn Sie 
niemanden $tören wollen 
durch den Ohrhörer 
Anschluß sinä Sieimmer 
ganz Ohr!, 


12-Volt-Anschluß 
Dieser Universal-Anschluß 
macht Sie netzunab- 
hängig. Jede 12-Volt- 
Batterie liefert die 
benötigte Spannung! 


Teleskopantenne 

Sie sorgt für optimalen 
Empfang auch unter un- 
günstigen Empfangs- 
bedingungen. 5fach aus- 
ziehbar. Der große 
Isolierknopf gewährt ein 
störungsfreies Ausrichten 
der Antenne. Außerdem 
serienmäßig ein zusätz 
licher UHF-Dipol! 


Elektronische 
Gleitregler 
Sie steuern präzise und 
stufenlos Lautstärke. 
Kontrast und Helligkeit 


Familie ` 
gewichtigen Vorzügen! 





Gehäuse-Ausführungen 
Vier Farbausführungen - 
Schwarz, Weiß, Orange 
oder Rot - erfüllen 

Ihre individuellen 
Gehäuse-Winsche! 
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Uhrenradios 


Sie wecken mit Musik und 
Summton. Sie unterhalten und infor- 
mieren auf vier Wellen. Sie 

gehen prâzise mit der Zeit — als 
Unterhalter zu Hause oder als 
Terminplaner im Büro. Sie lassen Sie 
ruhig einschlafen und schalten 

sich automatisch ab. Nichts stört 
Sie, denn die LED-Elektronik 

ist absolut geräuschlos. Und die 24- 
Stunden-Weckeinrichtung 

weckt nur einmal am Tag; und nicht 
noch einmal um 19 Uhr abends, 
wenn Sie um 7 Uhr morgens auf- 
stehen mußten. NORDMENDE 
Uhrenradios mit bis zu 4 Watt Musik- 
leistung! 


RADIO-CLOCK 4000 
VARIO-CLOCK 4000 
ASTRO-CLOCK 

4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW); 
4 Watt Musikleistung (3 Watt bei 
»VARIO-CLOCK 4000: und 0,8 Watt bei 
» ASTRO-CLOCK :); Klangregelung; 
Ohrhöreranschluß: 24-Stunden-Zeit- 
anzeige: 24-Stunden-Weckeinrichtung; 
Radio-Ausschaltautomatik (1 Stunde); 
Intervall-Wecktaste (alle 10 Minuten) 
mit Summton oder Musik 

(bei VARIO-CLOCK 4000 und 
ASTRO-CLOCK mit Musik oder 

Musik und Alarm zusammen); 
sekundengenaue Zeiteinstellung; Be- 
nutzung der Sekundenanzeige als 
Stoppuhr möglich; eingebaute AM/FM- 
Antennen; Dimmer-Automatik 

(nicht bei »VARIO-CLOCK 4000: und 
»ASTRO-CLOCK .) 

Ausführungen: Schwarz /Weiß, 
Schwarz/Gelb, Schwarz / Rot 
(»VARIO-CLOCK 4000: und 
»RADIO-CLOCK 4000.) 

Weiß, Gelb, Rot GASTRO-CLOCK:) 





Dimmer-Automatik 

Bei ;RADIO-CLOCK 
4000: regelt sich die 
Digital-Zeitanzeige- 
Beleuchtung elektronisch 
Hell am Tag, Dàmmer- 
licht am Abend und in der 
Nacht. 
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Elektronisch 





Technische Daten Seite 70/71 





-prâzise Alleskönner! 





Die reine 


Uhrenradios 


XDIGITAL-CLOCK:, 
COUNTRY-CLOCK und 
»CITY-CLOCK.: - drei schicke 
NORDMENDE-Uhrenradios. Für 
das Büro ebenso wir für 
den Nachttisch oder die Küche. 
Auf die Minute genaues 
Wecken ist so selbstverstánd- 
lich wie die prâzise Digital- 
Zeitanzeige. Zwei Wellenberei- 
che - UKW und Mittelwelle — für 
Unterhaltung und Information! 
Wáhlen Sie Ihr NORDMENDE- 
Uhrenradio mit 24-Stunden- 
Weckeinrichtung, mit 
Schlummerautomatik, mit LED- 
Elektronik (bei »DIGITAL- 
CLOCK: mechanisches Lauf- 
werk), mit Intervall-Weck- 
einrichtung. Alle Uhrenradios 
gibt es in vielen schicken 
Ausführungen. 






DIGITAL-CLOCK 
COUNTRY-CLOCK 
CITY-CLOCK 

2 Wellenbereiche (UKW, MW); 
0,8 Watt Musikleistung; Ohr- 
höreranschluß; Radio-Ausschalt- 
automatik 1 Stunde (bei ; DIGITAL- 
CLOCK: 172 Stunden); 24-Stunden- 
Zeitanzeige; 24-Stunden- 
Weckeinrichtung; Intervall- 
Wecktaste (alle 10 Minuten) 

mit Musik oder Musik und Alarm 
zusammen; sekundengenaue 
Zeiteinstellung. Benutzung 

der Sekundenanzeige als 
Stoppuhr móglich (nicht bei 
:DIGITAL-CLOCK :); eingebaute 
AM/FM-Antennen 
Ausführungen: Weiß, Gelb, Rot 
(> COUNTRY-CLOCK :, > CITY- 
CLOCK:) 

Weiß, Orange, Rot 
(>DIGITAL-CLOCK ‹) 
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Heimsuper 


NORDMENDE Volltransistor-Super 
überzeugen mit aktueller Technik, 
modernem Design, perfektem Be- 
dienungskomfort und begeisterndem 
Klangvolumen. Die breite Palette 
reicht vom Kompakt-Super mit 2 Wel- 
lenbereichen und 3 Watt Musik- 
leistung bis zum großen »Spectra- 
phonic 4005: in schickem Holz- 
gehäuse mit UKW, KW 49-m-Band, 
MW, LW und 5 Watt Musikleistung 
Wählen Sie aus diesem Angebot 
Ihren Heimsuper von NORDMENDE! 


NORDMENDE 
ELEKTRA 


Spectra-phonic 4005 

4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, 

KW 49-т-Вапа), 5 Watt Musikleistung 
Anschlüsse für TA, TB, Lautsprecher, 
AM-Antenne, FM-Dipol; eingebaute AM 
FM-Antennen; Klangwaage; 2 elektro- 
nische Gleitregler für Lautstärke 

und Klang: Diftusor-Leuchtskala 
Ausführungen: siehe Abbildung unten 


FIDELIO 

4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW); 

4 Watt Musikleistung: Anschluß für 
TA/TB; 2 elektronische Gleitregler für 
Ton und Lautstarke; LED-Betriebsanzeige 
Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 


ELEKTRA 

3 Wellenbereiche (UKW, MW, KW 49-m 
Band); 3 Watt Musikleistung; Anschluß 
für TA/TB, Lautsprecher; eingebaute 
AM/FM-Antennen; Flutlichtskala 
Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 


NORMA (ohne Abbildung) 
Wie Elektra, jedoch 2 Wellenbereiche 
(UKW, MW) 


RACALE LAEI 










3fach-Abstimmung Getrennte Elektronische Gleitregler Passend zur Einrichtung 
Der 3fach-Drehkonden TA/TB-Buchsen Stufenlos und prázise Spectra-phonic 4005 
sator im UKW-Tuner mit Spectra-phonic 4005: ist Steuern Sie Laut prâsentiert sich in 10 
FET-Mischstufe im ausgerustet mit zwei starke und Klang mit den bildschönen Aus- 


Spectra-phonic 4005 getrennten Anschluß elektronischen Gleitreg fuhrungen: Spectra-Rot 










buchsen für Tonband und lern der NORDMENDE -Weiß, -Schwarz, -Orange 
hne Plattenspieler! Heimsuper -Grün, Edelholz mittel 
Bsignalverhalten dunkel, Nußbaum natur 
len Hörgenuß Еісіле, Teak, Rio 


Palisander 
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sich hören und 
ehen lassen kann! 











NORDMENDE 


STATION. 





Stereo in allen 

















































Stereo-Anlagen 


Die Vielfalt dieses NORDMENDE- 
Programms bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Stereo-Anlage ganz individuell zu 
wählen. Als leistungsstarke Basis stehen 
Ihnen die NORDMENDE-Stereo-Steuergeräte 
»6005 ST« und »5008 ST: zur Verfügung. Die 
Ergänzung dieser Stereo-Steuergeräte mit 
anderen Stereo-Bausteinen ist problemlos! Das 
»6005 ST: ist auch das Herz, der NORDMENDE- 
Stereo-Kompaktanlagen: mit Stereo-Plattenspieler 
als >6005 SP, mit Stereo-Cassettenrecorder als 
»6005 SC: oder mit beiden als »6005 SCP.. 

In unserem Angebot haben wir für diese Geräte die 
in Optik und Klang abgestimmten Lautsprecher. 


Stereo-Steuergerät 6005 ST 

2x 15 Watt Musikleistung; 4 Wel- 
lenbereiche (UKW, MW, LW, KW); 

5 programmierbare Festsender- 
tasten für UKW; 4 Gleitregler 

für Lautstärke, Balance, Bässe und 
Höhen; AFC-Abstimmautomatik; 
Stereo-Anzeige; Abstimmanzeige; 
eingebaute Ferritantenne für 

MW und LW; Anschlüsse für 2 Laut- 
sprecher, TA, TB, Kopfhörer 
Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 
Abmessungen: Breite 555 mm, 
Höhe 100 mm, Tiefe 200 mm 
Stereo-Steuergerât 5008 ST (о. Abb.) 
wie 6005 ST, jedoch ohne Festsendertasten 
Abmessungen: Breite 505 mm, Höhe 105 mm, Tiefe 200 mm 
Stereo-Kombination 6005 SCP 

wie ›6005 ST«, jedoch mit eingebautem Cassetten-Recorder 
und Stereo-Automatik-Plattenspieler/-Wechsler Philips GC 060. 
Abmessungen: Breite 700 mm, Höhe 195 mm, Tiefe 375 mm 
Stereo-Kombination 6005 SP 

wie >6005 ST:, jedoch mit Stereo-Automatik-Plattenspieler /- Wechsler Philips 
GC 060. Abmessungen: Breite 555 mm, Höhe 195 mm, Tiefe 370 mm 
Stereo-Kombination 6005 SC (о. Abb.) 

wie >6005 ST:, jedoch mit eingebautem Cassetten-Recorder 
Abmessungen: Breite 700 mm, Höhe 115 mm, Tiefe 375 mm 
Lautsprecherboxen 

Ausführungen: nußbaumfarbig, Weiß 

Abmessungen: Breite 225 mm, Höhe 155 mm, Tiefe 130 mm 


















UKW-Festsendertasten o Stereo-Komfort Stereo-Cassetten- Stereo-Mikrofone 
Fünf programmierbare Funktionsgerecht an der Recorder Zwei hochwertige Elek- 
Festsendertasten für Bedienungsfront: Stereo- Für Aufnahme und Wie- tret-Mikrofone fur Stereo- 
UKW-Betrieb. Einmal Indikator, Abstimm- dergabe. Mit automati aufnahmen sind -Wechsler Ярїйрв GO 060 
programmiert - immer instrument und Kopf- scher Bandumschaltung serienmäßig beim 
wieder durch einfachen hörer-Anschlußbuchse auf CrO2-Band. Elek- »6005 SC: und 
Knopfdruck abrufbereit! ttonische Gleitregler und ,6005 SCP: beigefugt 
Nicht bei 5008 ST:, Anzeigeinstrumente 
zur Aufnahme-Aus- 
steuerung. 
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ariationen! 























































HiFi-Stereo 


Das HiFi-Stereo-Steuergerât 57020 ST: 
bietet die idealen Voraussetzungen einer 
zentralen Steuereinheit. Das technische 
Konzept macht jede Ergänzung problemlos 
und die kompakte Bauweise ist platzsparend. 
Diese Steuereinheit liegt mit ihren Leistungs- 
daten über der HiFi-Norm DIN 45 500. Falls 
Sie ein Freund kombinierter Geräte sind - das 
Steuergerät ist auch in zwei weiteren \ 
Varianten erhältlich: > 7020 SP: mit HiFi-Stereo- À 
Plattenspieler/-Wechsler oder »7020 SC« mit hoch- \ 
wertigem Stereo-Cassetten-Recorder. \ 
In jedem Fall in perfekter HiFi-Technik! 


HiFi-Stereo-Steuergerât 7020 ST (DIN 45 500) 
2 x 30 Watt Musikleistung bzw. 2 x 20 Watt Sinus- 
Jeistung: 4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW); 
7 programmierbare Festsender-Selectoren mit 
LED-Anzeige; 4 Gleitregler für Lautstärke, 

Balance, Hohen und Básse; Tasten für i x “ну 
Rausch- /Rumpelfilter sowie Linear; © ! — — 
AFC-Feinabstimmung: 2 Abstimm- p 

anzeige-Instrumente; Stereo- 
Anzeige; UKW-Tuner mit Feldeffekt-Tran- 
sistor (ҒЕТ); eingebaute Ferrit-Antenne 
für MW und LW; Anschlußbuchsen 

für 4 Lautsprecher (umschaltbar), TA, 

2 x TB für wahlweise Aufnahme oder 
Wiedergabe sowie Überspielung, 
Kopfhórer. - Ausführung: Schwarz 
Abmessungen: Breite 580 mm, Höhe 120 mm, Tiefe 320mm 


HiFi-Stereo-Kombination 7020 SP (DIN 45 500) 

wie 7020 ST:, jedoch mit automatischem HiFi-Plattenspieler 
-Wechsler ELAC 810 mit Magnelsystem D-155-17 
Abmessungen: Breite 580 mm, Höhe 200 mm, Tiefe 390 mm 
HiFi-Stereo-Kombination 7020 SC (Steuergerát DIN 45 500) 
wie >7020 5Т., jedoch mit eingebautem Stereo-Cassetten-Recorder für Aufnahme 
und Wiedergabe; 2 Gleitregler zur Aussteuerung beider Kanâle und 2 Aus- 
steuerungs-Instrumente; automatische Umschaltung auf Chromdioxid-Band 
3stelliges Bandzählwerk; Anschluß für Stereo-Mikrofon; Schnellstoptaste; Uber- 
tragungsbereich 50-13 Q0 Hz 

Abmessungen: Breite 760 mm, Hóhe 120 mm, Tiefe 390 mm 








n 4 

















Anzeige-Instrumente Festsender-Selectoren Zwei Tonband- Elac-Plattenwechsler Stereo- Aussteuerungs- 

Zwei getrennte Anzeige- Leichteste Berührung der Anschlußbuchsen Die HiFi-Stereo-Kombina- Cassetteg-Recorder Instrumente 

Instrumente zur prä- 7 programmierten für problemloses Über- tion »7020 SP: (DIN mit Vierteläpurtechnik für Zwei Anzeige-Instrumente 

zisen Sendereinstellung Festsender-Selectoren spielen von Tonband 45 500) ist mit automati- Stereo- unà Mono-Auf und zwei Gleitregler zur 

und für die Fest- mit Leuchtdioden genügt auf Cassette oder schem Plattenspieler nahme ип -Wiedergabe. getrennten Aus- 

senderprogrammierung und »Ihr« UKW-Sender umgekehrt oder wahl- -Wechsler ELAO 810 mit Eingebaut бат steuerung beider Kanâle 
bringt die gewünschte weise für Aufnahme und Magnetsystem D-155-17 7020 SC. Alkomatische ре| Aufnahme mit 
Unterhaltung Wiedergabe mit Ton- ausgerüstet Umschaltung ап! Cassette beim »7020 SC 

band oder Cassette Chromdioxid-Blinder 
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Hif 
und das mit 


HiFi-Stereo 


2x 55 Watt Musikleistung, das entspricht 
einer Sinusleistung von 2 x 40 Watt! Aber 
nicht nur durch die hohen Ausgangswerte 
zeichnet sich das HiFi-Stereo-Steuergerât 
:B040 ST: aus, sondern auch durch eine hohe 
Empfangsleistung. Die sorgfältige Abstimmung 
aller Komponenten charakterisiert dieses HiFi 
Stereo-Steuergerät der Spitzenklasse. Zu- 
sätzlich hat NORDMENDE die HiFi-Stereo- 
Kombinationen »8040 SP: und 
:8020 SP. jeweils mit einem 
eingebauten Dual-Platten- 
Spieler entwickelt. 


HiFi-Stereo-Steuergerât 8040 ST 
(DIN 45 500) 

2 x 55 Watt Musikleistung bzw. 

2 x 40 Watt Sinusleistung (mit 
kurzschlußsicheren Darlington- 
Endstufen und elektronischem Uber- 
lastungsschutz); 4 Wellenbereiche 
(UKW, MW, LW, KW); 7 program- 
mierbare Festsender-Selectoren; 5 Gleit- 
regler für Lautstârke, Balance, 

Hóhen und Básse; Tonlocalisator; Tasten 
für Rausch- und Rumpeltilter; Leise- 
taste; AFC-Abstimmautomatik; Stereo- 
Anzeige; 2 große Zeigerinstrumente für Feld- 
stárke-Anzeige und UKW-Mittenabstimmung; 
UKW-Tuner mit Feldeffekt-Transistor; getrennter AM/ZF- und FM/ZF- 
Verstärker; eingebaute Ferritantenne für MW und LW; Anschlüsse für 
4 Lautsprecher, TA, TB, AM/FM-Antenne, Kopfhórer 

Ausführungen: Schwarz, Schwarz /WeiB, Schwarz /nuBbaumfarbig 
Abmessungen: Вгейе 600 mm, Höhe 120 mm, Tiefe 340 mm 


HiFi-Stereo-Kombination 8040 SP (DIN 45 500) 

wie »8040 GT, jedoch mit eingebautem HiFi-Plattenspieler /- Wechsler 
DUAL 1226 (DIN 45 500) mit magnetischem System Shure M 75 D; 
als Zubehór erháltlich: Chromstánder 

Ausführung: alufarbig /Schwarz 

Abmessungen: Breite 680 mm, Hóhe 190 mm, Tiefe 375 mm 


HiFi-Stereo-Kombination 8020 SP (DIN 45 500) [o. Abb.] 
2 x 35 Watt Musikleistung entspricht 2 x 20 Watt Sinusleistung; sonst wie › 8040 ST«, 
jedoch ohne UKW-Mittenabstimmung, Rausch- /Rumpetfilter; eingebauter Platten- 
Spieler/-Wechsler DUAL 1225 (DIN 45 500); als Zubehör erhâltlich: Chromstânder 
Ausführung: alufarbig /Schwarz 

Abmessungen: Breite 680 mm, Höhe 190 mm, Tiefe 375 mm 


LN 4 
Problemloses Bedienen 




























Der Tonlocalisator Anzeige-Instrumente Festsender-Selectoren Chromfuß 
zur Laut/Leise-Regelung Zwei getrennte Anzeige- 7 programmierbare Auch bei geschlossener Für alle hier genannten 
eines angeschlossenen Instrumente informieren Festsender-Selectoren mit Staubschutzhaube E Gerâte ist auch ein 
Zusatzlautsprecherpaares über die Feldstárke Leuchtdioden für schnelle bleiben alle wichtigen beim 802 passender Chromfuß 
und zur Balance- des eingestellten Senders und problemlose Pro- Bedienungsfunktionen lieferbar 
abstimmung entspre- und über optimale UKW- grammwahl. Leichte zugängig. Schallplatten nicht übe! 
chend Ihrer Hörposition Mittenabstimmung (nicht Berührung genügt! können also staubfrei front des Ger 

bei ‚8020 SP). Ein abgespielt werden! Sie können als wand- 

weiteres Feld zeigt an, ob biindig gestellt 


ein Stereo-Programm 
ausgestrahlt wird 
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Ein zukunfts 
HiFi- 






HiFi-Stereo 


Ein HiFi-Stereo-Centrum 

in zukunftsweisendem, 

extrem flachem Styling: die 
NORDMENDE-Kombination 
8025 SCP.«! Drei Komponenten 
mit hoher Leistung sind 

hier in eleganter, kompakter 
Form vereint: ein Hifi-Stereo- 
Steuergerät mit 2x 25 Watt 
Sinus-, bzw. 2x 40 Watt Musik- 
leistung, ein HiFi-Automatik- 
Plattenspieler /-Wechsler 

und ein hochwertiger Stereo- 
Cassetten-Recorder. Mit 
Staubschutzhaube - bei der Sie 
die wichtigsten Funktionen 
auch geschlossen bedienen 
können. Ein Beispiel für hohen 
Bedienungskomfort bis ins 
Detail. Lassen Sie sich von Ihrem 
Fachhändler weiter informieren! 


HiFi-Stereo-Kombination 8025 SCP (DIN 45500) 
2 x 40 Watt Musikleistung bzw. 2 x 25 Watt Sinusleistung; 4 Wellen- 
bereiche (UKW, MW, LW, KW); 5 programmierbare Festsendertasten 
5 Gleitregler für Lautstärke. 2 x Pegel, Bässe und Höhen: AFC-Feinab- 
stimmung; Feldstärke-Anzeige; Stereo-Anzeige; Keramikfilter 
im AM/FM-ZF-Verstärker; UKW-Tuner mit 3fach Dioden 
abstimmung; eingebaute Ferritantenne für MW, LW, KW: Anschlüsse für 
4 Lautsprecher. TA, TB, AM/FM-Antenne, Kopfhörer, 
eingebauter Cassetten-Recorder für Aufnahme und Wiedergabe mit 
automatischer Umschaltung auf Chromdioxid-Band; 3stelliges Bandzähl- 
werk; Anschluß für Stereo-Mikrofon; Schnellstoptaste; 
Übertragungsbereich 40-13 000 Hz; eingebauter autom. HiFi-Platten- 
spieler DUAL 1225 mit magnetischem Tonabnehmersystem 

Shure M75 D und Wechseleinrichtung; Tonarmlift und stufenlos regelbare 
Antiskating-Einrichtung 

Ausführung: alufarbig/Schwarz 

Abmessungen: Breite 675 mm, Höhe 175 mm, Tiefe 360 mm 











Abstimm-Instrument Stereo-Cassetten- Festsender-Tasten 











Elektronische Laut- Mikroton- und Kopf- 
und Stereo-Indikator Recorder Leichtgängige Tasten, mit stärke- und Pegelregler hórerbuchse 
Die Feldstárke-Anzeige Seine Aufnahme-Auto denen Sie 5 UKW- Ein Gleitregler für die Beide Anschlüsse liegen 
ermöglicht eine optimal matik mit Umschaltmöğ- Stationen fest program- individuelle Lautstärke: leicht zugänglich vorn auf 
scharfeSendereinstellung. lichkeit Sprache/ Musik mieren können -nurkurz Einstellung und zwei r die dem Bedienungspult 
Bei Stereo-Sendungen Sorgt für gleichbleibend drauftippen, und »Ihr Pegelregler mit Doppel- Ruckfront hingus Auch dieser NORDMENDE- 
leuchtet der Stereo-Indi- gut und verzerrungsfrei Sender ist da! nutzen: eine nach bei ge los: er Haube Kompaktanlage 
kator auf. Das Gerât wird bespieite Cassetten Kanälen getrennte lineare bequemes Bedienen 
automatisch auf Stereo Lautstärke-Regelung der wichtigsten 
Wiedergabe umgeschaltet und individuelle Stereo- Funktionen 


Balance-Einstellung! 
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ke 


weisendes 
Regie-Centrum! 


Eleganter Fuß 

Ein standfester, elegante 
Fuß macht aus di 
Kombination Ihr HiFi- 





Cassetten- 




















































HiFi-Stereo- 
Cassetten- 
Recorder 


Diese NORDMENDE-Tape-Decks 
sind anspruchsvolle Stereo- 
Cassetten-Recorder, bei denen 
bewuBt auf Verstärker und Laut- 
sprecher verzichtet wurde 

Denn jedes der beiden Modelle ist 
als perfekte, wirtschaftliche 
Ergänzung einer Stereo-Anlage 
konzipiert. Sie haben die 

Wahl zwischen zwei leistungs- 
fähigen Geräten zum Aufnehmen 
und Abspielen in HiFi-Stereo 
Automatische Umschaltung auf 
Chromdioxid-Band und das 
Dolby "-System zur Rauschunter- 
drückung sind für beide selbst 
verständlich. Der ; HiFi stereo- 
recorder 3000. (mit Leistungen 
weit über der HiFi-Norm 

DIN 45 500) hat zusátzlich die 
DNL-Schaltung und zwei Motoren 
(synchron /asynchron) für einen 
extrem guten Gleichlauf! 


HiFi stereo-recorder 6000 

Dolby "-NR-System: Anschlüsse für TA 
Radio, Mikrofon, Kopfhorer tz 
betrieb. eingebautes Netzteil lektronische Gleitregler zur Aus- 
steuerung, getrennte Aussteuerungsanzeigen für beide Kanále; 3stelliges 
Bandzählwerk mit automatischem Nullstop; Taste für Bandumschaltung 
Chromdioxid / Eisenoxid; Ein- /Aus-Taste für Geräuschunterdrückungs-System 
Dolby "-МВ: Frequenzgang 40 Hz-12.5 kHz 

Ausführung: Schwarz /alufarbig 

HiFi stereo-recorder 3000 (DIN 45 500) 

Dolby *-NR-System und DNL-System; Anschlüsse für TA, Radio, Mikrofon, 

Monitor, Fernbedienung, Netzbetrieb; eingebautes Netzteil; 2 elektronische Gleit- 
regler zur Aussteuerung, getrennte Aussteuerungsanzeigen für beide Kanále; 

2 Motoren (synchron /asynchron); 3stelliges Bandzählwerk; automatische Umschal- 
tung Chromdioxid / Eisenoxid; Tipptasten (beleuchtet); Sicherheitsschalter beim 
Cassetten-Auswurf; Pausentaste: Ein- /Aus-Taste für Dolby "-NR- und DNL-System 
Frequenzgang 40 Hz-14 kHz bei Cr2»-Band 

Ausführungen: nußbaumfarbig’ Anthrazit, Weiß /Anthrazit 


^R. Т. DOLBY LABS. INC 






















Dolby "- und Elektronische ElektronischeGleitregler Memory-Taste 
DNL-System Tipptasten Bei beiden Modeller Die Memory-Taste beim 
Beim »HiFi stereo-reco Komfort-Tasten des HiFi können Sie mil elektro HiFi stereo-recorder 
00: sorgen di stereo-recorders 3000 nisch prâzisen Reglern 6000: in Verbindung mit 
den Systeme dafür die aut leic Antippen beim Aufnehmen die dem dreistelligen Band 









Ja6 das Bandrauschen reagieren jurch Stereo-Kanäle getrennt zahlwerk ermöglicht das 
unter der Hörgrenze liegt Leuchtanzeige signa von Hand aussteuern automatische Auffinden 
Die Aufnahme-Aus- li en, welche Funktion bestimmter Bandstellen 





steuerung kann manuell 
oder automatisch 
erfolgen 





schal 
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die Ihre 
ergänzen! 


| 


та 


HiFi-Stereo-Anlage 


Recorder, 
opti 











Das ist 


auf 2, 3 oder 


KW-Super 





Zu Hause die Stationen ferner Kontinente 


heranholen oder weit weg von Daheim 
jederzeit auf Heimatsender schalten — das 
können Sie mit jedem dieser Transistorgeräte. 
Vom besonders handlichen Modell 
OXFORD: mit 2 KW-Bereichen über den emp- 
fangsstarken »GLOBEMASTER: mit З KW- 
Bereichen bis zum Top-Modell ;GALAXY- 
mesa 9000: mit allen Amateur-KW-Bändern! 


OXFORD 
5 Wellenbereiche 


Ausführung: Schwarz 


GLOBEMASTER 


6 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, 3 KW: 19-m-Band, 
49-m- und durchgehend 16-41-m-Band); 7 Watt Musik- 
leistung; Anschlüsse für Ohrhörer /Lautsprecher, TA/TB 
nach DIN; großer Konzertlautsprecher; AFC schaltbar; 
Kurzwellenlupe für 16-41-m-Band; Anzeige-Instrument 
für Abstimmung und Batterie-Kontrolle; Klangregler für 
Höhen und Bâsse; Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb 
und kurzzeitig auch bei Batteriebetrieb; eingebautes 


Netzteil. 


Ausführung: Schwarz 


GALAXY-mesa 9000 


17 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, 3 KW-Bereiche von 1,58-19,0 MHz und 
1 gespreizte KW-Bânder) 


3,48 4,06 MHz: 
5,86 6,30 MHz 
6,90 7,41 MHz 
9,40 9,86 MHz 
1,59 12,07 MHz 
3,88 14,44 MHz 





Weitere technische Daten 





Kurzwellenlupe 
zur Feineinstellung und 





zum leichteren Wieder 
finden der Sender sowie 
ein Abstimmanzeige- 





Instrument (nicht bei 
OXFORD), umschaltbar 
aut Batteriespannungs 


kontrolle, gehören zu den 
Finessen dieser 
Koffersuper. 


60 


(UKW, MW, LW, 2 KW: 49-m-Band 
und durchgehend 16-41-m-Band); 2 Watt Musik- 
leistung; Anschluß für Ohrhörer "Lautsprecher: 
AFC schaltbar; Kurzwellenlupe für 16-41-m-Band; 
eingebaute Ferritantenne; Teleskopantenne; eingebau 
tes Netzteil; Umschaltung Batterie/Netz 


80-m-Band 

49-m-Band 17,60 
40-m-Band 20,82 
31-m-Band 25,38 
25-m-Band 26,80 


20-m-Band 


siehe Seite 61 


Elektronische 
Gleitregler 

fur Lautstarke und Неде 
lung von Höhen und 
Bässen (hier in der Aus 
fuhrung für > GALAXY 
mesa 9000.) sorgen be 
allen drei Modellen tut 
eine leichte und prâzise 
Ton-Steuerung 


1492... 


15,58 MHz: 
18,00 MHz 
21,92 MHz 
26,40 MHz 
29,90 MHz 


FM-Tuner mit 3fach Doppeldiodenabstimmung; hochselective FM-Vorstufe, dadurch 
groBe Nebenwellensicherheit; separate Oszillatoren für alle Empfangsbereiche; 3fach- 
Abstimmung bei allen AM-Bereichen; 2 Feldeffekt-Transistoren und 2 Mesa- 
ransistoren (BANDS) in den AM-Eingangsstufen, dadurch bestes Großsignalverhalten; 


6 Festsender-Tasten 
geben bei »GALAXY-mesa 
9000. die Möglichkeit, im 
UKW-Bereich 6 Sender 
fest zu programmieren 
jeder ist auf Tastendruck 
sofort da! 


19-m-Band 
16-m-Band 
15-m-Band 
11-m-Band 
10-m-Band 


[ BFO 


© АЕС 


Einschaltbarer BFO 
und Produkt-Demodulator 
zum Empfang уоп Ein 
seilenbandsendungen 
sind bei :GALAXY-mesa 
9000. keine Extras, 
sondern eingebaut! Die 
schaltbare AFC sorgt 
für automatische Fein 
abstimmung ım UKW- 
Bereich 






































Zulassuhgsurkunde 
GALAX ва 9000: ist 
urkundlich Zugelassen 
als Funkemipfänger für 
einseitigen Runkverkehr 
auf seegeheriden Schiffen 
Ein Zertifikat, Yas sehr 
selten уегіеһей wird! 
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Weltempfang — 
allen KW-Bändern! 
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сһег, ТА/ТВ, ae и gonna, Arsen AM 
für FM; Einzelknopfabstimmung für AM, FM und BANDS. 
Ausführung: nußbaumfarbig. 








Aliwellen- 
Transistorkoffer 


Diese leistungsstarken 
Transistorkoffer versorgen Sie 
überall und auf allen 4 Wellen 
mit Unterhaltung und 
Information — ob am Strand 
und auf dem Campingplatz, ob 
in der Küche oder im Büro, 
Beispiele ihrer vielseitigen 
Technik: automatische Um- 
schaltung von Batterie- auf 
Netzbetrieb, Anschluß für 
Bandgeräte und Platten- 
spieler. Und besonders beein- 
druckt ihr kraftvoller Klang mit 
bis zu 4 Watt Musikleistung 
(bei den »transita«-Modellen), 
den Sie mit leichtgängigen 
Gleitreglern individuell 
steuern können. Das ist viel 
Leistung zu vorteilhaften 
Preisen! 


dixieland 

4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW 
KW 49-m-Band); 1,5 Watt Musik- 
leistung; Gleitregler für Lautstärke 
und Klang; Anschlüsse für Ohr- 
hörer/Lautsprecher, TA/TB (DIN- 
Buchse); eingebaute 
Ferritantenne; Teleskopantenne; 
eingebautes Netzteil 

Ausführung: Schwarz. 


transita 

transita de Luxe 

4 Wellenbereiche (UKW, MW, 
LW, KW); 4 Watt Musikleistung 
nach DIN 45 324; Gleitregler 

für Lautstärke und Klang; An 
schlüsse für TA/TB (DIN 
Buchse) und Ohrhörer / Zweit- 
lautsprecher; eingebaute Ferrit- 
antenne; Teleskopantenne; ein- 
gebautes Netzteil; Umschaltung 
Batterie/Netz durch Einstecken 
des Netzkabels 

Ausführung: Schwarz 


Heise- 
it bis zu 
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Unterhalter 
4 Watt Musikleistung! 












Die Vielseitigen, 


immer 


Transistorkoffer 
Radio-Recorder 


Diese schicken, kompakten NORDMENDE- 
Modelle machen es Ihnen leicht, 

überall Musik und Information zur Ver- 

fügung zu haben. Und das mit überraschen- 
dem Klangvolumen! Wenn Sie zwischen 
Rundfunkempfang und eigenem Programm 
wählen wollen: FAN + recorder: bietet Ihnen 
zusätzlich großen Cassetten-Komfort. Jederzeit 
bereit zum Aufnehmen und Abspielen! 


FAN + recorder 

2 Wellenbereiche (UKW und MW); 2 Watt Musikleistung; 
eingebauter Cassetten-Recorder; eingebautes Mikrofon; 
eingebautes Netzteil; Anschlüsse für Ohrhórer /Laut- 
sprecher, Mikrofon mit Fernbedienung, TA/TB; Klangrege- 
lung durch Schalter; Frequenzbereich 100 Hz-8000 Hz; 
Batteriekontrolle und Aussteuerung durch Anzeigeinstru- 
ment; Bandendabschaltung bei Aufnahme 

und Wiedergabe; Pausentaste. 

Ausführung: alufarbig /Schwarz 


CAMBRIDGE 

3 Wellenbereiche (UKW, MW, KW 49-m-Band); 
0,6 Watt Musikleistung; AnschluB für Ohr- 
hórer / Lautsprecher; eingebautes Netzteil. 
Ausführung: nußbaumfarbig 


mambo 

3 Wellenbereiche (UKW, MW, KW); 0,6 Watt 
Musikleistung; Anschluß für Oh 

sprecher; eingebautes Netzteil. 
Ausführung: Schwarz 


essex 

2 Wellenbereiche ( und MW); 0,6 Watt 
Musikleistung; Anschluß für Ohrhörer / 
Lautsprecher; eingebautes Netzteil. 
Ausführung: Schwarz 


Das sind besondere Vorzüge von »FAN + recorder«: 


Eingebautes Mikrofon Anzeige-Instrument Monitorschalter 
Ein hochempfindliches mit Doppelfunktion: Als Wenn Sie auf Monitor 
ikrofon — Ausst gsanzeige NC A K schalten, können Sie 
sh beim Aufnehmen, um егп beim Aufnehmen über 
aus größerer Entfernung schaltbar auf Batterie- bed c Lautsprecher oder Ohr 
noch Flustertöne deutlich spannungskontrolle hörer mithóren 
aufnehmen konnen 


Technische Daten Seite 70/71 


die Ihnen 
viel bringen: 








NORDİİİENDE 


Radio-Recorder 


Diese NORDMENDE Radio-Recorder 

unterhalten Sie perfekt. Denn mit »zwei 
Unterhaltern in einem: sind Sie immer auf 
Sendung. Entweder per Radio oder Cas- 

sette — je nach Lust und Laune. Wählen Sie! 
NORDMENDE Radio-Recorder kombinieren 
perfekte Technik, hohen Bedienungskomfort, 
außerordentliche Empfangsstärke und erstaun- 
liche Klangqualität mit bis zu 7 Watt Musikleistung. 


IDOL + recorder 

citycorder 434 

4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW); 3 Watt Musik- 
leistung; eingebauter Cassetten-Recorder; eingebautes 
Mikrofon; eingebautes Netzteil: Anschlüsse für Ohrhörer/ 
Lautsprecher, Mikrofon, TA/TB; Klangregelung mit Gleitregler 
bzw. Drehregler; Frequenzbereich 80 Hz-10 kHz; 
brillante Tonwiedergabe durch großvolumigen 
Lautsprecher mit extrem starkem Magnetfeld; 

separater Aufnahme-/Wiedergabeverstärker; 

regelbare Mithörkontrolle bei Aufnahme. 

Ausführung: Schwarz. 


transita + recorder 

і UKW, MW, LW, KW 49-m- 
Band, KW 16-41-m-Band); 7 Watt Musik- 
leistung; eingebauter Cassetten-Recorder; 
eingebautes Elektret-Mikrofon; eingebautes 
Netzteil; Anschlüsse für Ohrhörer/Laut- 
sprecher, Mikrofon, TA/TB; Klangregelung 
für Höhen und Bässe; Frequenzbereich 
63 Hz-12,5 kHz; Gleichlauf =0,25%; AFC 
schaltbar; Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb, 
kurzzeitig auch bei Batteriebetrieb; Band- 
zählwerk mit Nullstellung; Batterie-Span- 
nungskontrolle über Anzeigeinstrument; 
Bandendabschaltung für alle Funktionen; 
separater Aufnahme-/Wiedergabeverstärker; 
regelbare Mithörkontrolle bei Aufnahme; 
umschaltbare Vormagnetisierungs-Frequenz. 
Ausführung: Schwarz. 


CrOz-Automalik 

Bei Verwendung von 
CrO»-Bándern schaltet 
sich Ihr NORDMENDE 
Radio-Recorder automa- 
tisch um. Zu jedem Gerät 
erhalten Sie eine 
Cassette, um sofort star- 
ten zu können. 


Schaltbare AFC 

Der »transita + recorder: 
ist mit schaltbarer AFC 
(automatische Scharf- 
abstimmung) ausgerüstet, 
die im UKW-Bereich die 
Feineinstellung der 
Sender garantiert. 


Anzeige-Instrument 

für Batteriekontrolle 
Daneben das hoch- 
empfindliche Elektret- 
Mikrofon, das selbst 
Flüstertöne aus größerer 
Entfernung aufnimmt. Die 
Pausentaste für kurze 
Unterbrechung von Auf- 
nahme und Wiedergabe. 
Das sind Vorteile, die 
»transita + recorder« 
bietet. 


So sind Radio 


ëng | | 
recorder: hat 


Bandzählwerk 

Das Bandzählwerk mit 
Null-Rückstelltaste des 
"transita + recorder: hilft, 
schnell eine bestimmte 
Bandstelle wiederzu- 
finden. 


Kurzwellendend (16-41 m) 
das gespreizlie 49-m-Band. 
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Cassetten- 
Recorder 


Zwei Cassetten-Recorder, die jeder- 
zeit aufnahmebereit sind: durch ein 
eingebautes, hochempfindliches Elek- 
tret-Kondensatormikrofon und durch 
Batterie / Netz-AnschluD! Das elegante, 
flache Styling gewáhrleistet ideale 
Handlichkeit und Bedienbarkeit. 
Tragbare Cassetten-Recorder von 
NORDMENDE, die in ihrer Klasse 
hervorragende Aufnahme- und 
Wiedergabequalitat bieten. 


GALAXY-astrocorder 
AUTOMATIC-recorder 

1 Watt Musikleistung; eingebautes Elek- 
tret-Mikrofon; eingebautes Netzteil; Gleit- 
regler für Lautstárke und Tonblende; 
3stelliges Bandzählwerk; Bandend- 
abschaltung bei Aufnahme und Wieder- 
gabe; Anschlüsse für Ohrhörer / 
Lautsprecher, Mikrofon mit Fernbedie- 
nung, TA/TB /Radio. 

Ausführung: Schwarz. 


^ч 


Eingebautes Mikrofon CrOz-Automatik 


Beide Gerâte haben das Durch das Einlegen von 
hochempfindliche CrO:-Cassetten erfolgt 
Elekiret-Mikrofon - so die Umschaltung automa 
‚hellhörig«, daß Sie auch tisch, Außerdem haben 
aus größerer Entfernung beide Recorder ein Band- 
Flüstertöne deutlich auf- zahlwerk mit Null-Ruck- 
nehmen konnen stellung 

68 


Anzeigeinstrument 
mit Doppeltunktion fur 
Aufnahmeaussteuerung 
und Batteriekontrolle 
sind bei beiden Geraten 
selbstverständlich 








Aufnahmeaussteuerung 
Der .GALAXY-astro- 
corder. ist ausgerustet 
mit Umschalter fur 
manuelle auf automa- 
tische Aufnahmeaus- 
steuerung und mit einer 
Pausentaste zum 
schnellen Unterbrechen 
der Aufnahme 
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идеп 
tten-Vergnug 
E. o 


Form! 


“ТЭЭ 


m 








E) 


— 


em “бега 


COUNTRY. ASTRO- VARIO- 

e EG е TT ж 
(19-49 т) 19-49 т) 19-49 m 

arel ЛС > 12/10/-/- 13/14/-/1 20/16/1/1 


20/16/1/1 18/11/1/1 16/21/1/4 
Ligener s Los х/х х/х 
[ey Wes] 
a" in Watt 


(DIN 45 324) 


e haben so viele Vorzüge! 


Recorder-Kombinationen Bunt ош rn: Cassetien-Recorder Miri —— 


U, M,L, automatisch 
U,M.L.K | U.M.L.K | кї(49 Aussti : 
Wellenbereiche о.м (19-49 m) (19-49 m) | КЭ( 4 To —— 


ЕЕ iden 1з/7/1/- | 16/16/1/- | 16716717- | 14/15/1/2 ne 
Klangregelung Schalter Regler Regler Regler | Zählwerk mit Rücksteller 
Musikleistung in Watt (DIN 45 324) 2 | Memory-Taste 

x bei A/W 


Bandendab- 
4 Mono schaltung: bei allen 


Funktionen 












































Pausentaste 
Klangregelung 


| Musikleistung in Watt 
es Mikrofon (DIN 45 324) 
dzáhlwerk Frequenzumfang in Hz 
dendab- bei A/W Tonhóhenschwankung 
4 tung: bei allen Funktionen Stromversorg.: Netz/ Batterie 
Pausentaste | CrO2-Umschaltung 
Frequenzumfang іп Hz Dolby/DNL х/- х/х 


TERK "ТЕ 
'onhóhenschwankung Transistoren, Dioden, 
Gleichrichter, IC's 


















































37/21/4/- | 62/59/2/4 








TA/TB/Radio 
а Mikrofon 
Lautspr./Hörer/Monitor 
SOME Ohrhörer/Lautspr. Start-Stop-Fernbedienung 
Mikro m. Fernbed. Monitor-Autnahme 
Breite Breite 
_ Abmessungen іп mm: Höhe Abmessungen in mm: Höhe 
Tiele Tiete 
Gewicht in kg ohne Batterien Gewicht in kg ohne Batterien 



























































dixieland OXFORD LOBEMASTER| 


U,M,K U,M.K U.M.L.K .M.L. U.M, к .L.K1(49m). 
(19-49 m) (49 m) (49 m) (19-49 m) K2(16-49 m) 
autom. Scharfabstimmung (AFC) - - - - - ел х 


т : 
Чжин сад 10/7/1/- 11/5/1/- 11/7/1/- 9/10/1/- 9/10/1/- 10/10/1/- 7/14/1/2 


ТЫЛЕК ҮН RENT RER + 
Klangregetung Regler Regler Regler | — 2Regler 2 Regler 


Musikleist. in Watt (DIN 45 324) . 15 4 7 3 
eing. Netzteil a x x us x 

E d 
Batterie 6 Baby Моп Ын 


Wellenbereiche 



































Stromversorgung: 





Ea mv 
(15211556: Su hörer/Lautspr. 
Abstimm-Instrument 
KW-Lupe/gespreizte KW-Bánder 
Breite 
Abmessungen in mm: Höhe 
Tiefe 
Gewicht in kg ohne Batterien 
m — — 
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